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NACA RM L57H30 

NATIONAL ADVISORY COMMITTEE FOR AERONAUTICS 
RESEARCH MEMORANDUM 

TABULATED PRESSURE DATA FOR A SERIES OF CONTROLS ON 
A 40° SWEPTBACK WING AT MACH NUMBERS 
OF 1.6l AND 2.01 
By Douglas R. Lord 

SUMMARY 





An investigation has been made at Mach numbers of 1.6l and 2.01 

6 

and Reynolds numbers of 1.7 x 10 and 3.6 x 10 to determine the pres- 
sure distributions over a swept wing with a series of 14 control con- 
figurations. The wing had 40° of sweep of the quarter-chord line, an 
aspect ratio of 3*1> an d a taper ratio of 0.4. Measurements were made 
at angles of attack from 0° to ±15° for control deflections from -60° 
to 60°. This report contains tabulated pressure data for the complete 
range of test conditions. n 

cx_ 


INTRODUCTION 


As a part of a general program of research on controls, an inves- 
tigation has been made in the Langley 4- by 4-foot supersonic pressure 
tunnel to determine the important parameters in the design of controls 
for use on a 40° sweptback wing at supersonic speeds. Data from pre- 
vious tests of a similar unswept wing and of a delta wing have been 
presented in references 1 and 2, respectively. The present tests include 
six flap-type, one horn-balance, one tip-type, and six spoiler -type con- 
trols which were tested on a wing having 40° of sweep of the quarter- 
chord line, an aspect ratio of 3*1* and a taper ratio of 0.4. 

Because of the time involved in the reduction and analysis of the 
data and the immediate interest in the basic pressure data, the purpose 
of this report is to present tabulations of the pressures measured on 
the surfaces of the 14 configurations without any analysis. The wing 
angle -of -attack range for these tests was from -15° to 15° and the 
control -deflection range, relative to the wing, was from -60° to 60°. 
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The tests were conducted at Mach numbers of 1.6l and 2.01 for Reynolds 

numbers of 1.7 X 10^ and 3*6 X 10^, based on the mean aerodynamic chord 
of 11.72 inches. 


SYMBOLS 


b/2 

c 

C P 
M 
P 
P l 

<1 

R 

x 

y 

a 

6 


wing semi span 
wing chord 

^ P - P 7 

pressure coefficient, *- 

< 1 

stream Mach number 
stream static pressure 
local surface pressure 

stream dynamic pressure 

Reynolds number (based on wing mean aerodynamic chord) 
distance from wing leading edge in chordwise direction 
distance from wing root in spanwise direction 
wing angle of attack, deg 

control deflection relative to wing (positive when trailing 
edge is deflected down) , deg 

APPARATUS 


Wind Tunnel 

This investigation was conducted in the Langley 4- by 4-foot super- 
sonic pressure tunnel, which is a rectangular, closed-throat, single- 
return type of wind tunnel with provisions for the control of the pres- 
sure, temperature, and humidity of the enclosed air. Flexible nozzle 
walls were adjusted to give the desired test section Mach numbers of 
1.6l and 2 . 01 . During the tests the dew point was kept below - 20 ° F so 


I 
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that the effects of water condensation in the supersonic nozzle were 
negligible . 


Model and Model Mount ing 

The model used in this investigation consisted of a swept wing 
having eight interchangeable controls and various associated control 
adapters (or replacement sections) required to fit the controls to the 
basic wing component. The control configurations are presented in 
figure 1, with moveable controls denoted by shaded areas . The eight 
basic configurations are identified as configurations 1 to 7 and con- 
figuration 9 • Another horn -balance configuration, designated configura- 
tion 8 , failed during testing and, therefore, none of the data from 
that test is presented herein. Six modifications of the basic configu- 
rations were tested. (See fig. 1(c).) Configurations 21, 22, 23, 24, 
and 25 were obtained by mounting spoilers of the same cross section but 
of different spans and sweeps at various locations on the upper surface 
of configuration 2 with the flap fixed in the neutral position. Con- 
figuration 46 was obtained by mounting a somewhat smaller spoiler on 
the lower surface of configuration 4 at the hinge line of the flap. The 
location of the pressure orifices can be determined from table 1 , and 
the spanwise stations are shown in figure 2 . 

The basic wing was swept back at 40° along the 25 -percent -chord 
line and had a root chord of 15.88 inches, a tip chord of 6.17 inches, 
a semispan of 17.02 inches, an aspect ratio of 3 - 1 ; and a taper ratio 
of 0.4. The wing section was 5 percent thick and was made up of a 
rounded NACA 65 -series section extending from the leading edge to the 
40-per cent -chord line, a flat midsection 0.79 inch thick at the root 
and 0.31 inch thick at the tip extending to the 75 -percent -chord line, 
and a wedge-shaped trailing edge. Configuration 2 had a blunt trailing 
edge as shown in figure l(a) . The hinge line on configuration 4 was 
along the 8 l. 25 -percent-chord line, and on configuration 5 it was along 
the 87 . 5 -per cent -chord line. On all other configurations the hinge line 
was at the 75 -percent-chord line. 

The basic wing and controls were constructed of steel with the 
pressure tubes installed in grooves in the surface and faired over with 
plastic. The spoilers were constructed of l/l 6 -inch stock steel. 

The semispan wing was mounted horizontally in the tunnel from a 
turntable in a steel boundary -layer bypass plate which was located ver- 
tically in the test section about 10 inches from the side wall. Photo- 
graphs of two of the configurations, mounted for testing, are shown in 
figure 3 . 
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TESTS 


The turntable in the bypass plate, on which the wing was mounted, 
was rotated to change the model angle of attack. (See fig. 3>) Since 
the angular deflection of the wing under load was negligible, the angle 
of attack was measured with a vernier on the outside of the tunnel. 
Control-surface deflection was changed by means of a gear mechanism 
which rotates the strain-gage balance, the torque tube, and the control 
as a unit. The control deflections were set with the aid of a slide- 
wire control -position indicator mounted on the torque tube near the 
wing root and were checked under load with a cathetometer mounted out- 
side the tunnel. The pressure distributions were determined from photo- 
graphs of the multitube manometer boards to which the leads from the 
model orifices were attached. 

Because structural limitations made it impossible to get sufficient 
pressure tubes through the torque tube to instrument both surfaces of 
the model, orifices were installed on one surface only. Due to this 
limitation the models were tested at positive and negative angles of 
attack over the control-deflection range. 

Configurations 1 to 9 and configuration 46 were tested over a 
control-deflection range from - 30 ° to 30 ° fo r angles of attack from 
-15° to 15°. The remaining configurations, 21 to 25, were tested over 
an angle -of -attack range from -15 to 15 ° with 0° control deflection. 
Additional tests were made on configuration 1 over a control -deflection 
range from -60° to 60° at angles of attack of 0°, i6°, and ±12°. The 
angles mentioned here are in some cases only nominal. The actual values, 
corrected for deflection under load, are given in tables 2 to 24. 

Most of the tests were made at a tunnel stagnation pressure of 
13 lb/sq in. abs at M = 1.6l and 15 lb/sq in. abs at M = 2.01, cor- 
responding to a Reynolds number of 3-6 x 10° based on the mean aerody- 
namic chord of 11.72 inches.. Additional tests were made on configura- 
tions 1 and 2 at R = 1.7 x 10^ at M = 1.6l. In order to insure a 
turbulent boundary layer over the model, l/4-inch-wide strips of No. 60 
carborundum grains were attached to both the upper and lower surfaces 
a short distance back from the leading edge. These strips completely 
spanned the model except within l/4 inch of the orifice stations . 


PRECISION OF DATA 


The mean Mach numbers in the region occupied by the model are esti- 
mated from calibrations to be 1.6l and 2.01 with local variations being 
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smaller than ±0.02. There is no evidence of any significant flow angu- 
larities. The estimated accuracies in setting the wing angle of attack 
and control deflection are ±0.05° and ±0.1°, respectively. The meas- 
ured pressure coefficients are believed to be accurate within ±0.01. 

In order to facilitate the publication of the data, a complete final 
check has not been made and random errors may be present where damage 
to a model or malfunctioning of an orifice may have occurred during the 
tests. Such errors can usually be detected by a visual inspection of 
the plotted pressure distributions. 


PRESENTATION OF DATA 


The measured pressure data are presented in tables 2 to 2k as 
values of pressure coefficient C p on the surface of the models. The 
spanwise and chordwise orifice locations are listed in table 1 and the 
approximate spanwise stations are shown in figure 2. When orifices 
were known to give erroneous results, the points were not tabulated. 
Where two orifices are shown to be located at x/c = 0.725 for a given 
station, the first orifice is located on the wing and the second ori- 
fice is located on the control. 


Langley Aeronautical Laboratory, 

National Advisory Committee for Aeronautics, 
Langley Field, Va., August 15, 1957. 
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Configuration 1 


Table 2 

Pressure coefficients on swept wing 

M=2.01 


R=3.6 x KT 


Station 


24 


10 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
Ii9 
2 0 
21 
22 


a =“ 15 


S= 0.0 


.610 

.420 

.406 

.386 

.363 

• 324 
.329 
.314 
.325 
.304 

• 306 
.313 
.289 
.298 
.280 
.479 


.128 


.119 
. 156 


.725 

.566 

• 456 
.407 
*378 
.351 
.339 
.315 
.292 
.292 
.302 
.300 
.300 
.296 

• 254 

• 055 
-.006 

• 195 
.148 

.131 

.147 


.691 

.605 

.520 

• 456 

• 414 

• 389 
*369 
.324 

• 308 


• 313 

• 303 
.267 
.117 

-.063 

.198 

• 149 
.142 
.131 
.148 


.599 

.633 

.504 

• 496 

• 448 

• 423 
.394 

• 353 

• 331 
.332 
.325 

• 330 

• 327 

• 314 
.283 

• 043 

• 089 

• 179 
.155 

• 151 

• 146 
*159 


• 166 
.650 
.548 
.524 

• 486 

• 449 
.414 
. 374 
.362 
.358 
.358 
.359 
.352 
.345 
.286 
.135 

h * O 90 
164 
181 
164 
164 
171 


.597 

.678 

.583 

.524 

.499 

• 463 
.414 
.403 
.391 
.380 

.376 

• 370 
.357 
.297 
.059 
.063 
.230 
i 194 
. 181 
.178 

i 166 


• 190 
. 546 
.416 
.303 
.233 
.202 
. 166 
. 147 
.129 

• 112 

.057 
.075 
.051 
• 080 

• 034 
.260 
.034 

• 004 

• 017 
.008 
.008 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 


a="12 


B = -30.0 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
19 
|20 


• 698 
.357 
.337 
.307 

• 2 84 
.257 

• 261 
.245 
.254 
.235 
.237 
.243 
.224 
.230 
.225 
.375 


.626 
• 647 


.732 

• 491 
.370 
.324 
.303 
.279 
.268 
.245 
.223 

• 226 
.232 
.230 
.230 
.230 
.201 
.390 

-.123 

.405 

.935 

.846 

.759 


.726 

.528 

.423 

♦ 368 

• 327 
.307 
.288 
.253 
.234 


.235 

.239 

.523 

.549 

-.203 

.541 

.745 

1*032 

• 999 

• 814 


.671 

.558 

.403 

.403 

.359 

• 336 
.311 
.280 
.255 
.251 

• 246 
.249 

• 268 
.571 
.619 
.619 

H.204 
• 624 
.675 
.883 
tL *037 
846 


342 
559 

460 
432 
397 
367 
336 
295 
280 
273 
270 

461 
615 
650 
668 
649 

f *. 197 
.670 
• 683 
.793 
.926 
.803 


.701 

.593 

.473 

.432 

.409 

.380 

.336 

.321 

• 306 
.371 

• 664 

• 686 
.693 
.692 

• 698 
.043 

• 688 
.700 
.762 
• 818 
.677 


.428 

.473 

.312 

• 233 
.171 
.141 
.108 
.110 
.215 
.289 

• 288 
.302 
.267 

• 144 
‘.258 

.206 
. 337 
.412 

• 428 
.334 

• 335 


a =-12 


8 =- 20.0 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

I 17 
18 
19 

I 20 
21 
22 


12 

13 

14 

15 

16 
[17 
18 

19 

20 
21 
22 


.695 

• 358 
.336 
.308 
.283 
.257 

• 260 

• 246 
.254 
.234 
.236 
.243 

• 223 
.231 
.219 
.373 


.352 


.421 

.440 


.731 

.490 

.372 

.325 

.302 

.279 

• 267 

• 244 
.221 
.225 
.234 
.229 
.230 
.231 
.191 
.161 
.041 
.258 

• 633 

.541 

.510 


• 724 
.520 
.425 
.368 
.331 

• 309 
.291 
.255 

• 236 


.237 

• 232 
.203 
.242 

-.025 

.251 

• 634 
.679 

• 647 
.589 


.672 
.563 
.408 
.407 
• 361 
.340 

• 313 
.283 
.257 
.255 
.251 
.253 
.249 
.239 
.221 
.328 

f .069 

• 311 
.598 
.720 
.716 

• 624 


.336 

.560 

• 461 
.435 
.399 
.370 
.338 
.300 
.284 
.277 
.273 
.273 
.267 
.263 
.252 
.362 
.003 
.367 

• 618 
.758 
.771 
.629 


.700 

• 597 
.477 
.437 
.414 
.384 
.341 
.323 

• 310 

• 295 

• 288 
.281 
.273 
.412 
• 449 
.259 
.512 
.742 
.809 
.780 
.597 


.418 

• 474 
.317 
.238 
.175 
.145 

• 112 

• 095 
.076 
*055 

.010 

.036 

.120 

• 017 
.143 
.250 

• 190 
.342 
.417 
.379 
.284 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 
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Table 2 Continued 
Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 1 




059 

.083 


• 057 

• 068 


• 073 

• 064 

• 081 
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MCA RM L57H30 


Configuration 1 


Table 2 


Continued 


Pressure coefficients on swept wing 
M= 2.01 


R=3.6 x KT 
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Table 2 Continued 
Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 1 M=2.0i Rs3.6 x I0 6 




Station 















o 

1 

2 

3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 







a- “ 


8= 20*0 



1 

• 827 

■tm 

■tns 

BM 


.679 

• 780 




• 

1 

2 

• 203 

■nil 


Klifl 


• 386 

.407 

.315 




2 

3 

.178 



IBS 


• 271 

• 258 

HfCTTM 




3 

4 

.149 


• 192 

mmu 


• 240 

• 242 

.087 




4 

5 

• 138 

• 131 

• 158 



• 219 

.229 





5 

6 

.117 

.125 

• 145 

IBS 


• 197 

• 211 

• 037 




6 

7 

• 118 

• 118 

• 130 

wSnm 


.176 

• 182 

• 029 




7 

8 

• 106 

• 105 

• 106 

• 127 


• 146 

• 168 

• 010 




a 

9 

• 102 

• 085 

• 094 

.107 


• 131 

• 154 

.002 




9 

10 

• 100 

• 066 


• 106 


.124 

• 141 

-.015 




10 

11 

• 097 

• 095 


• 099 


• 122 






11 

12 

• 095 

• 093 


• 104 


• 121 

.137 

-.030 




12 

13 

• 099 

• 094 

• 094 

.101 


• 116 

• 135 

-.022 




13 

14 

.099 

• 095 

.091 

.092 


• 116 

.125 

-.041 




14 

15 

• 086 

• 067 

.072 

.077 


.085 

.100 

-.117 




15 

16 

• 069 

• 023 

-.0 14 

-.064 


-.014 

.015 

-.004 




16 

17 


• 035 

• 008 

-•071 


-.029 

.026 

-.084 




17 

18 


-•167 

-.170 

- • 166 


-• 145 

-.167 

-.188 




18 

19 

-.134 

-.209 

-.210 

-.204 


-.203 

-.197 

-.181 




19 

20 



-.214 

-.211 


-•208 

-.202 

-.176 




20 

21 

-•178 

-.214 

-.219 

-.212 


-.209 

-.202 

-.172 




21 

22 

-.191 

-•129 

-.202 

-.208 


-•201 

-.194 

-.178 




22 






a= “ * 


8* 30.0 



1 

• 824 



■ 'TB 


• 673 

^P r, . -S 

.847 




1 

2 

• 203 


mttSM 



• 388 


• 316 




2 

3 

.177 

MM 


■ 


• 276 


• 089 




3 

4 

• 149 

MBM 

■39 



• 243 


.093 




4 

5 

• 138 

■ 19 

• 161 

■ 1*11 


• 226 


• 051 




5 

6 

.115 

• 126 

.145 



• 201 


.037 




6 

7 

.117 

• 119 

• 131 



• 179 


• 031 




7 

8 

• 105 

• 105 

• 106 

■TT^l 


.149 

.171 

.011 




8 

9 

• 102 

• 085 

• 095 

.110 


• 135 

• 158 

.000 




9 

10 

.098 

• 087 


.108 


.127 

.145 

-.015 




10 

11 

.097 

• 093 


• 102 


.124 






11 

12 

• 095 

• 092 


• 107 


• 124 

• 140 

-.028 




12 

13 

• 100 

• 094 

.095 

• 104 


.120 

.137 

-.008 




13 

14 

• 097 

• 094 

.093 



.120 

.129 

-.017 




14 

15 

• 086 

• 068 

flsfEIfH, 



• 088 

.105 

-.030 




15 

16 

• 070 

mum 

■ 



.012 

.074 

.096 




16 

17 



• 019 

B 9 


.034 

.041 

.025 




17 

18 


B 1 

-.228 

-•221 


-.224 

-.223 

-.209 




18 

19 

-.192 


-.253 

-.248 


-.250 

-.243 

-.214 




19 




-.256 

-•253 


-.251 

-.244 

-.213 




20 

\UM 

“•219 

-•254 

-.255 

-•251 


-.250 

-.241 

-.222 




21 


-.240 

-•184 

-•214 

-.226 


-.223 

-•217 

-.217 




22 






a = - 3 

1 

8= 0.0 





l 

• 846 

• 708 

• 735 



t 

.736 

• 742 





1 

2 

• 139 

• 190 

.237 



• 281 

• 315 

.244 




2 

3 

• 114 

• 121 

, .175 

Big 


.210 

*207 





3 

KJB 

• 099 

• 094 

• 122 



.159 

• 143 

.029 




4 

iifcfl 

• 089 

• 067 

• 086 

• 116 


• 142 

• 141 

.021 




5 

■3 

.066 

• 066 

• 073 

• 095 


• 116 

• 124 

.019 




6 


• 068 

• 061 

• 065 

• 082 


• 100 

• 098 

.021 




7 


• 057 

• 050 

• 041 

.059 


• 076 

• 086 

• 009 




8 


• 052 

• 030 

• 033 

• 041 


• 062 

• 078 

• 010 




9 


• 047 

• 031 


• 041 


• 056 

• 066 

-.011 




10 


• 046 

• 040 


• 037 


• 052 






11 

Bril 

• 043 

• 037 


.039 


• 051 

• 062 

-.021 




12 

in 

• 046 

.040 

• 035 

.039 


• 047 

• 061 

-.007 




13 


• 045 

• 039 

• 0 32 

.033 


• 047 

• 052 

-.007 




14 


• 033 

• 017 

.015 

• 019 


.020 

.033 

-.055 




15 


• 080 

-•050 

-.054 

-.061 


-.052 

-•054 

• 061 




16 



unoTiiw 

-.052 

-.056 


-•053 

-.053 

-.046 




17 




-.017 

-.024 


-.022 

-.021 

-.033 




18 


-•051 


-.068 

-.072 


-.065 

-.066 

-.075 




19 



mm 

-.071 

-.075 


-.077 

-.069 

-.066 




20 

21 

-•068 

Bui 

-.082 

-.082 


-.081 

-.072 

-.072 




21 

22 

-.046 

mm 

-.074 

-;074 


-.074 | 

-.076 

-.073 




22 
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Table 2 Continued 


Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 1 


M=2«0i 


R s 3.6 x I0 6 





Station 

1 

2 

3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 


a= 0 8= - 5.0 


9 

• 860 

• 092 

• 054 

• 054 

• 044 

• 023 

• 023 

• 018 
• 012 
• 006 

• 004 

• 003 

• 002 
• 002 

-•006 
• 039 

-.055 

-•050 

-.058 

*701 

• 112 

• 063 

• 040 

• 015 

• 014 

• Oil 

• 002 
-•014 
-•013 
-•006 
-•007 
— *006 
-•002 
-•024 
-.043 
-•035 
-•010 
-•037 

-•057 

-.046 

• 726 

• 146 
.117 
•067 

• 029 

• 017 

• 006 
-•013 
-•022 

-•014 
-•015 
-.029 
-.064 
-.043 
-.0 14 
-.043 
-.0 48 
-•054 
-.044 

• 711 

• 158 

• 125 

• 078 

• 056 

• 037 

• 021 

• 003 

-•013 

-•013 

-.017 

-•016 

-.018 

-.019 

-.030 

-.054 

-•047 

-•033 

-•062 

-♦062 

-•069 

-.050 


.793 

• 160 

• 130 

• 098 
.071 

.055 

• 041 

• 017 

.006 

• 001 
-.002 
-.002 
-.007 
-.008 
-.029 
-.061 
-.043 
-.038 
-.051 
-.069 
-.073 
-.064 

• 689 

• 172 

• 139 

• 076 

• 068 

• 058 

• 041 

• 029 

• 021 

• 013 

• 010 
• 005 

-.002 

-.014 

-.042 

-•041 

-.023 

-•056 

-.061 

-.068 

-.070 

• 901 

• 121 

• 023 

• 025 

• 033 

• 023 

• 025 

• 014 

• 016 
• 001 

-.004 

• 028 
• 028 
-.022 
.081 
-•027 
• 002 
-*048 
-.055 
-.064 
-.086 




1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 






a = 0 


8 = 0.0 






1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
18 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

• 864 

• 093 

• 054 

• 054 

• 044 

• 022 

• 024 

• 019 

• 012 

• 005 

• 005 

• 004 

• 003 
.004 

-•006 

• 035 

-•069 

-.092 

-•070 

■ 

• 727 

• 147 

• 118 
• 068 
• 028 
.014 
• 004 

-.013 

-•023 

-.014 

-.016 

-•032 

-.065 

-.047 

-•057 

-.100 

-.105 

-•114 

-.104 

• 714 

• 157 

• 124 
.077 

• 054 

• 036 

• 019 

• 002 
-.014 
-•014 
-.018 
-.017 
“•018 
-•020 
-.032 
-•057 
-•050 
-•064 
-•110 
-•116 
-.120 
-•108 


• 789 

• 160 

• 133 

• 096 
.075 

• 059 

• 042 

• 019 

• 008 
• 002 
• 000 

-.001 
-•006 
-.006 
-.028 
-.061 
-•043 
-.059 
■•103 
■•116 
■•120 
■• 112 

• 694 

• 174 

• 142 

• 077 

• 068 
.058 

• 042 

• 031 

• 022 

• 014 

• 014 

• 008 
• 000 

-•013 

-•044 

-.041 

-.059 

-.102 

-•108 

-•110 

-•112 

.907 

• 124 

.025 

• 027 

.037 

• 026 

• 029 

• 018 

• 021 

• 003 

• 002 

• 027 

• 027 
-.022 

• 081 
-•023 
-.039 
-.073 
-*071 
-.074 
-.077 




1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 


a = 0 8= 5.0 


1 

mm 

2 


3 

wEkt 

4 

WiSt 

5 

• 044 

6 

• 022 

7 

• 024 

8 

• 018 

9 

• 013 

10 

• 004 

11 

• 003 

12 

• 002 

13 

• 003 

14 

• 003 

15 

-.007 

16 

• 016 

17 


18 


19 

-.095 

20 


21 

-•148 

22 

-.125 


• 701 

• 725 




• 692 

• 906 

• 111 

• 146 

• 159 


n T * 

• 176 

• 124 

• 063 

• 117 

• 126 



• 139 

• 020 

• 040 

• 066 

• 080 



.077 

*023 

• 014 

• 031 

.057 


.072 

*069 

• 033 

• 014 

• 015 

.040 


.060 

• 061 

*021 

• Oil 

• 006 

*023 


• 043 

• 040 

• 025 

• 001 

-.011 

.007 


• 021 

• 031 

• 014 

-.014 

-.022 

■•Oil 


• 008 

• 021 

• 015 

-.012 


■•Oil 


*002 

• 014 

-.001 

-•006 


■•014 

i ■ 

• 001 



-.008 


-.014 


*000 

.012 

-.003 

-.005 

-.014 

■•015 


• 006 

• 007 

• 026 

-•002 

-•015 

■•017 


.006 

• 000 

.028 

-•024 

-.030 

■•029 


.028 

-•014 

-•019 

-.036 

-•056 

■•057 


• 059 

-•031 

• 087 

-.030 

-•038 

■•034 


• 035 

-.031 

-.012 

-•104 

-.101 

• 099 


• 103 

-.106 

-.076 

-•151 

-*153 

‘.155 


• 156 

“• 153 

-•116 


^ rt 

• 161 


• 163 

-.158 

-.154 

-.155 




• 166 

“•158 

-.147 

-•111 

BBB 

tus 


• 160 

“.157 

-.132 


1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

a 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
1* 

17 

18 

19 

20 
21 
22 



-•148 

-.125 


55 

11 

































































































NA.CA RM L57H30 


Configuration 1 


Table 2 Continued 
Pressure coefficients on swept wing 
M= 2 • 01 


S= -20.0 


.893 

.608 

.000 

-.045 

-.045 

-.066 

-.043 

-.095 

-.049 

-.098 

-.063 

-.095 

-.066 

-.095 

-.062 

-.096 

-.077 

-.108 

-.079 

-.103 

-.082 

-.095 

-.082 

-.095 

-.083 

-.093 

-.080 

-.092 

-.087 

-.105 

-.082 

-.003 
* -.007 
.006 

-.006 

• 111 

.035 

.120 

.039 

.108 


8= “io*o 


-.095 

-.112 

-.102 

-.095 

-.124 

-.114 

-.105 

-.132 

-.127 

-.102 


-.125 

-.095 


-.129 

-.094 


-.127 

-.093 

-.118 

-.128 

-.092 

-.104 

PTFTP 1 

-.132 

-.135 

-.068 

-.083 

-.085 

-.052 

-.058 

-.062 


-.073 

-.076 

-.106 

-.122 


-.078 

-.116 

-.075 

-.077 

-.119 

-.064 

-.068 

-.091 


• 

475 


> 030 
k 030 


-.134 

-.121 


Orif 











































Table 2 Continued 
Pressure coefficients on swept wing 

Configuration 1 M=2.0i R=3.6 x K) 6 






Station 


o 

1 

2 

3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

? 

■ 





a = 


8= o.o 





H 

*894 

MffH 


.569 

1 

• 825 

.461 

.934 




1 

n 

• 006 


zmM 

-.022 


-.020 

-.012 

.017 




2 

§3 

ip aa 


■ 1 

-.025 


-.028 

-.014 

-.001 




3 

H 


-.084 

B 99 

-.059 


-.048 

-.051 

-.028 




4 

H 


-.090 

-.083 

-.064 


-.053 

-.056 

-.031 




5 

6 

-#056 

-.087 

-.090 

-.077 


-.068 

— .068 

-.041 




6 

7 

-.056 

-.084 

-.097 

-.087 


-.076 

-.080 

-.040 




7 

8 

-.058 

-.088 

-.112 

-.098 


-.089 

-.084 

-.048 




8 

9 

-.069 

-.097 

-.120 

-.111 


-.096 

-.089 

-.049 




9 

10 

-.072 

-.094 


-.106 


-.096 

-.095 

-.071 




10 

11 

-.074 

-.087 


-.111 


-.098 






11 

12 

-.073 

-.087 


-.112 


-.096 

-.093 

-.137 




12 

13 

-.073 

-.085 

-.103 

-.114 


-.100 

-.095 

-.089 




13 

14 

-.071 

-.081 

-.102 

-.115 


-.102 

-.100 

-.095 




14 

15 

-.078 

-.098 

-.109 

-.121 


-.115 

-.091 

-.117 




15 

16 

-.081 

-.040 

-.057 

-.064 


-.061 

-.038 

-.001 




16 

17 


-.001 

-.030 

-.048 


-.035 

-.022 

-.093 




17 

18 


-.120 

-.119 

-.131 


-.129 

-.132 

-.118 




18 

19 

-.107 

-.150 

-.153 

-.169 


-.164 

-.160 

-.146 




19 

20 



-.156 

-.174 


-.170 

-.164 

-.141 




20 

21 

-.156 

-.151 

-.162 

-.175 


-.172 

-.162 

-.146 




21 

22 

-.119 

-.093 

-.139 

-.158 


-.162 

-.151 

-.144 




22 






a= 6 


8= 5.0 





1 

.895 

• 610 

.645 



.827 

.478 

.933 




1 

2 

.002 

-.042 

-.031 

B wm 


-.034 

-.026 

.009 




2 

3 

-.041 

-.062 

-.041 

WSSM 


-.040 

-.025 

-.010 




3 

4 

-.041 

-.093 

-.071 

-.068 


-.064 

-.068 

-.041 




4 

5 

-.047 

-.096 

-.090 

-.074 


-.064 

-.070 

-.041 




5 

6 

-.061 

-.093 

-.098 

-.088 


-.076 

-.079 

-.052 




6 

7 

-.063 

-.092 

-.106 

-.097 


-.089 

-.093 

-.052 




7 

8 

-.062 

-.092 

-.120 

-.108 


-.101 

-.102 

-.064 




8 

9 

-.072 

-.102 

-.129 

-.120 


-.108 

-.106 

-.066 




9 


-.076 

-.098 


-.119 


112 

-.110 

-.087 




10 

in 

-.078 

-.093 


-.123 


-.112 






11 

K3 

-.077 

-.091 


-.122 


-.112 

-.109 

-.153 




12 

13 

-.081 

-.090 

-.113 

-.123 


-.116 

-.108 

-.111 




13 

14 

-.077 

-.088 

-.110 

-.125 


-.116 

-.112 

125 




14 

15 

-.084 

-.104 

-.118 

-.133 


-.127 

-.105 

-.151 




15 

16 

-.095 

-.062 

-.069 

-.065 


-.078 

-.050 

-.014 




16 

turn 


-.047 

-.049 

-.050 


-.055 

-.041 

-.115 




17 

16 


-.145 

-.151 

-.162 


-.162 

-.165 

-. 167 




18 

19 

-.129 

-.182 

-.189 

-.202 


-.201 

-.196 

-• 183 




19 

20 



-.191 

-.206 


-.204 

-.198 

-.192 




20 

21 

-.189 

-.182 

-.196 

-.208 


-.206 

-.199 

-.189 




21 

22 

-.152 

-.096 

-.145 

-.176 


-.187 

-.171 

-.185 




22 






a = 6 


o 

o 

60 




1 

• 891 

.607 

• 643 

• 571 



• 476 

. 935 




1 

2 

-.004 

-.045 

-.033 

-.032 


-.035 

-.026 

.010 




2 

3 

-.048 

-.066 

-.042 

-.031 


-.041 

-.026 

-.009 




3 

4 

-.046 

-.096 

-.073 

-.068 


-.064 

-.070 

-.041 




4 

5 

-.052 

-.100 


-.073 


-.064 

-.071 

-.039 




5 

6 

-.065 

-.095 

E 

-.087 


-.078 

-.080 

-.050 




6 

7 

-.066 

-.094 

E n £ M 

-.096 


-.088 

-.095 

-.053 




7 

8 

-.066 

-.095 

E iff! 

-.110 


-.103 

-.102 

-.062 




8 

9 

-.077 

-.105 

E 1 ^ - * 

-.121 


-.110 

-.108 

-.063 




9 

10 

-.081 

-.100 


-.120 


-.114 

-.112 

-.085 




10 

11 

-.083 

-.095 


-.122 


113 






11 

12 

-.083 

-.095 


-.122 


-.112 

-•111 

-.149 




12 

13 

-.084 

-.092 

-.112 

-.123 


-.116 

-.108 

-.110 




13 

14 

-.081 

-.090 

-.111 

-.126 


117 

-.113 

-.123 




14 

15 

-.089 

-.104 

-.119 

-.132 


-.122 

-.084 

-.149 




15 

16 

-.099 

-.054 

-.0 46 

-.027 


-.035 

-.007 

-.004 




16 

17 


-.045 

-.028 

-.018 


-.014 

• 003 

-.112 




17 

18 


-.173 

-.176 

-.185 


-.185 

-.187 

-.186 




18 

19 

-.166 

-.209 

-.213 

-.222 


-.221 

-.216 

-.195 




19 

20 



-.214 

-.228 


-.224 

-.220 

-.203 




20 



-.207 

-.219 

-.227 


-.226 

-.219 

-.211 




21 



-.115 

-.147 

-.176 


-.190 

-.173 

-.205 




22 
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Table 2 Continued 


Pressure 

coefficients on swept wing 


Configuration 1 

M= 2.01 

R= 3.6 x K) ( 


10 I § 


-•110 -.075 


8 = -30.0 


8 * - 20.0 


• 186 

1*012 

-.196 

-.192 

-.185 

-.195 

-.195 

PyTiTW 

-.200 

-.246 

-.201 

-.266 

-.209 

-.282 

-.213 

-.287 

-• 21* 

-.293 

-.217 

-.282 

-.218 

-.293 

-.216 

-.282 

-.218 

-.290 

-.128 

-.285 

-.098 

.003 

b mm 

-. 165 

B 19 

-.273 

-.101 

-.285 

-.095 

-.286 

-.090 

-.266 1 

-.088 

-.248 
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Table 2 Continued 
Pressure coefficients on swept wing 


Configuration l M=2.Q1 R=3.6 x K) 6 






Station 

T71 

6 

1 

2 

3 

4 

1 24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Drif 






a = 12 

8 = 0.0 






1 

• 955 

• 384 

• 382 

• 343 


• 758 

.220 

1.001 




1 

2 

-.079 

-•152 

-.153 

-•164 


-.167 

-.173 

-.152 




2 

3 

-.108 

-.172 

-•161 

-.161 


-.165 

162 

-.155 




3 

4 

-•116 

-•185 

-.177 

-•178 


-•174 

-.176 

-• 171 




4 

5 

-•116 

-.192 

-.186 

-*181 


-•179 

-.177 

-.197 




5 

6 

-•127 

-.197 

-•189 

-.187 


-.183 

-.182 

-.212 




6 

7 

-*127 

-.183 

-.195 

-•191 


-•188 

-.189 

-.218 




7 

8 

-•127 

-•176 

-.204 

-.195 


-.195 

-•189 

-.225 




8 

9 

-•140 

-•176 

-•209 

-•204 


-.201 

-.193 

-.235 




9 

10 

-•142 

-•170 


-•201 


-.199 

-•197 

-.238 




10 

11 

-•143 

-.162 


-•203 


-.199 






11 

12 

-•142 

-.162 


-.204 


-.197 

-•194 

-.261 




12 

13 

-.143 

-.156 

-.206 

-•207 


-.196 

-•198 

-.243 




13 

14 

-•140 

-•154 

-•206 

-.204 


-.200 

-.200 

-.252 




14 

15 

-.147 

-.167 

-.191 

-.195 


-.173 

-.143 

-.255 




15 

16 

-.156 

-•095 

-.115 

-.102 


-•096 

-.095 

-.092 




16 

17 


-.041 

-.071 

-.080 


-.071 

-.069 

-.235 




17 

18 


-•174 

-.198 

-.203 


-.203 

-.209 

-.247 




18 

19 

-.157 

-.203 

-.223 

-.237 


-.235 

-.231 

-.251 




19 

20 



-.222 

-.242 


-.237 

-.237 

-.264 




20 

21 

-•208 

-.203 

-.223 

-.243 


-.238 

-.233 

-.251 




21 

22 

-.171 

-.100 

-.134 

-.170 


-.185 

-.160 

-.231 




22 






a = 12 

8 = 5*0 






1 

.954 


• 378 



• 762 

• 221 

1.005 




1 

2 

-•082 


-.160 

■ 


-•175 

-•178 

-.163 




2 

3 

-•111 

pELlr 1 ■ M 

-.165 



-.170 

-.169 

-*167 




3 

4 

-•122 


-.181 

-.180 


-.180 

-.183 

-.180 




4 

5 

-.122 

! 'JH 

-.191 

-•186 


-•182 

-.184 

-.212 




5 

6 

-.131 

-.203 

-•195 

-•189 


-.189 

-•187 

-.230 




6 

7 

-.133 

-•189 

-.197 

-.194 


-•192 

-.195 

-.239 




7 

8 

-.131 

-.177 

-.208 

-.201 


-.198 

-.197 

-.247 




8 

9 

-•142 

-•179 

-.214 

-.209 


-.204 

-•200 

-.255 




9 

10 

-•145 

-.173 


-.204 


-•206 

-.203 

-.255 




10 

11 

-•147 

-.165 


-•208 


-.205 






11 

12 

-.146 

-.163 


-.208 


-•202 

-.202 

-.274 




12 

13 

-.149 

-•160 

-.212 

-•208 


-•203 

-.203 

-.252 




13 

14 

-.144 

-•156 

-.212 

-•209 


-.203 

-.204 

-.266 




14 

15 

-•149 

-.168 

-.172 

-.173 


-.136 

-•119 

-•266 




15 

16 

-.155 


-.107 

-.088 


-.082 

-.083 

-.077 




16 

17 


iSDTim 

-.061 

-.064 


-.056 

-.057 

-.251 




17 

18 


-•195 

-.218 

-•222 


-.223 

-.228 

-.259 




18 

19 

-.176 

-.224 

-.241 

-•253 


-.252 

-•250 

-•267 




19 

20 



-.241 

-.257 


-.255 

-.253 

-.276 




20 

EH 

-.233 

-.224 

-.242 

-.249 


-.255 

-.246 

-.265 




21 

1 El 

-.193 

-.123 

-.155 

-.184 


-.189 

-.176 

-.243 




22 






a = 12 

o 

o 

60 






i 

• 953 

• 384 


• 342 


• 762 

.224 

1*005 




1 

2 

-•081 

-.157 


-•170 


-.176 

-.179 

-.161 




2 

3 

-.110 

-.173 


-.165 


-.171 

-.168 

-.167 




3 


-.119 

-.189 

-.182 

-.182 


-.182 

-• 183 

-.180 




4 


-.119 

-.198 

-.191 

-.187 


-.183 

-.185 

-.212 




5 


-.128 

-•201 

-.194 

-•193 


-.188 

-.186 

-.231 




6 


-.129 

-.185 

-.200 

-.194 


-.192 

-.194 

-.245 




7 


-.129 

-•177 

-.209 

-.200 


-.198 

-• 199 

-.249 




8 


-•140 

-.177 

-.214 

-.211 


-.203 

-.201 

-.257 




9 


-•146 

-.171 


-.205 


-.203 

-.203 

-.256 




10 


-.146 

-.165 


-•208 


-.204 






11 

12 

-•146 

-.162 


-.207 


-.203 

-.203 

-.273 




12 

13 

-•148 

-.158 

-.215 

-.208 


-.202 

-.203 

-.272 




13 

14 

-•143 

-.156 

-.213 

-.211 


-.203 

-.203 

-.292 




14 

15 

-•149 


-.151 

-.148 


-*108 

-.098 

-.285 




15 

El 

-•152 

PkliL. M 

-.102 

-.081 


-.070 

-*071 

-.086 




16 

iff 


BiKJfiikftM 

-.047 

-.048 


-.039 

-•038 

-.278 




17 

El 



-•230 

-.230 


-.231 

-*234 

-.293 




18 

19 

-•194 


-•252 

-.258 


-.257 

-.252 

-.303 




19 

20 



-.250 

-.256 


-.253 

-.250 

-.305 




20 

21 

-.243 


-.241 

-.244 


-.250 

-.239 

-.272 




21 

22 

-.208 


-.172 

-.193 


-.195 

-.179 

-•255 




22 
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Pressure coefficients on swept wing 
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Configuration 1 
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. Toble 3 

Pressure coefficients on swept wing 




Configuration 3 



M=2.01 



R = 3 

• 6 x KD 6 







Station 

J7 

o 

1 

2 

3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

r^r 

il_ 






a = -l5 

8= o.o 





1 

• 609 

• 407 

• 395 

• 373 

• 342 
.319 

• 314 

• 295 

• 298 

• 289 

• 291 

• 290 

• 279 
.280 

• 267 

• 479 

• 109 
.137 

• 119 

• 115 

• 711 

• 552 

• 446 

• 386 

• 360 

• 333 

• 318 

• 294 
.270 

• 276 

• 287 

• 280 
• 286 

• 276 

• 238 

• 056 
-•007 

• 336 

• 114 

• 106 
• 106 
• 122 

.753 

• 586 
.502 
.432 
.3 96 

• 369 

• 347 

• 305 

• 284 

• 289 

• 288 
.251 
• 100 

-.042 

• 345 

• 113 
.109 

• 111 
• 112 

.631 

.613 

*494 

• 470 
.430 

• 404 

• 374 

• 338 

• 310 

• 308 

• 306 

• 310 

• 307 
.294 

• 266 
• 126 
• 002 
.282 
• 111 
.130 
• 161 
• 115 

*099 

• 139 
.138 

• 104 

*169 

*630 

• 549 
*500 

• 469 
.431 
.397 

• 356 

• 345 

• 339 
.341 

• 343 

• 337 
« 334 
.276 
.226 

.210 

.144 

• 137 

• 137 
.127 

• 606 

• 652 
*572 

• 516 

• 481 

• 451 
.405 

• 390 

• 379 

• 366 

.360 
. 352 
.344 

.289 
« 303 

*186 

• 161 
. 150 
• 143 
.127 

*192 

• 549 

• 402 

• 298 

• 224 
.187 
.157 

• 139 

• 117 

• 098 

• 045 

• 067 

• 034 
-•091 

• 007 

-•034 

-•065 

-*062 

-*068 

-.050 

1 

1 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

■ 





a = -12 


8= -30.0 







• 695 

• 351 

• 326 
.292 

• 269 
.253 

• 248 
.230 

• 232 

• 217 

• 219 

• 225 

• 213 

• 219 

• 204 
*371 

• 566 

• 632 

• 654 

• 591 

1 

• 816 
.517 

• 415 

• 350 

• 320 

• 294 
.276 

• 242 

• 216 

.217 

• 469 
.561 

• 544 

• 130 

• 549 

• 852 
1.030 

• 983 

• 794 

.690 

.548 

• 401 

• 389 

• 351 

• 326 
.300 

• 270 
.246 

• 241 

• 236 

• 236 

• 509 

• 568 

• 587 

• 451 

• 320 

• 586 
.575 
.702 

• 629 

• 362 

-.117 
-.113 
-• 196 
-•173 

1 

K 

• 688 

• 571 

• 469 

• 432 

• 398 

• 374 
.335 
.314 

• 301 
*287 

• 293 
.332 
.343 

• 309 
.340 

• 184 

• 211 
• 259 
.274 
.228 

• 412 

• 478 

• 313 

• 232 

• 164 

• 138 
*104 

• 088 
• 068 

• 050 

• 004 
.028 

• 006 
-.097 

• 001 

-*049 

-.079 

-•080 

-.064 

-.034 

1 

1 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

1 





a =-12 


8 = -2 0 • 0 





B 

Th 

; 

\ jp 

.697 

• 353 
.328 

• 293 

• 272 

• 256 

• 249 

• 232 

• 234 

• 219 

• 222 
.224 
.212 
• 216 

• 203 
.374 

• 319 
.380 

• 421 

• 384 

• 720 

• 479 

• 365 

• 313 

• 290 

• 266 

• 253 

• 231 

• 208 
• 211 
• 220 
• 216 
• 222 
.217 

• 178 
.153 
.057 

• 506 

• 603 

• 546 
.511 

• 488 

• 817 

• 519 

• 419 

• 353 

• 323 

• 297 
.279 

• 243 

• 2 19 

• 222 
.220 

• 190 

• 102 
.069 

• 631 

• 680 
• 616 

• 598 

• 538 

• 694 

• 551 

• 405 
.390 

• 354 

• 330 

• 301 

• 273 

• 246 

• 242 

• 240 
.239 

• 236 

• 226 
• 211 

• 436 

• 178 

• 574 

• 465 

• 367 

• 322 

• 226 

-.010 
• 162 
-.128 
-.099 

• 341 
. 547 

.467 

• 426 

• 389 
.359 
. 330 
.289 

• 272 

• 266 

• 263 

• 264 
.257 
.259 
.212 

• 184 

.152 

• 157 
.213 
.232 

• 218 

• 688 
.576 
.472 

.437 

.405 

.377 

.339 

• 316 
*304 
.291 

• 284 
.276 
.269 
.229 
.247 

• 131 

• 104 

• 097 
.092 
.115 

• 405 
*482 

• 316 

• 234 

• 167 

• 140 
*106 

• 090 

• 071 

• 051 

• 005 
.025 

-•001 

-.109 

-.007 

-.059 

-*089 

-•091 

-.093 

-.083 

1 

1 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
17 

ie 

19 

20 
21 
22- 
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Table 3 Continued 
Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 3 


.696 

.350 

*326 

mm 

m 

E 

689 

551 

403 

.292 

IS 

liffl 


391 

.272 

.290 

• 322 


356 

.255 

• 264 

• 295 


328 

.250 

.251 

.276 


301 

.231 

.228 

• 244 


276 

.234 

.207 

.220 


247 

.222 

.210 



243 

• 222 

.220 



241 

♦ 225 

• 216 



239 

.214 

.221 

• 222 


235 

.217 

• 215 

.220 


229 

• 202 

• 176 

.191 


,205 

.372 

• 036 

.059 


139 


-.006 

-.038 


,007 


.459 

.499 


>408 

• 161 

• 310 

.324 


>208 

.230 

• 280 

.309 


,181 

• 246 

.261 

.305 


>170 

.185 

.258 

.289 


>120 


mmm 


.149 

.160 .090 
.161 .086 
.063 .100 
.053 .132 


.150 
94 .090 

43 .085 

40 .086 

-.041 .094 


.131 -.065 
.103 —.092 
.094 -.099 
,090 -.103 
.074 -.089 


.150 

.050 .089 
♦081 .081 
•087 .081 
♦056 .077 
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Table 3 Continued 
Pressure coefficients on swept wing 

Configuration 3 M=2*0i R-3*6 x K) 6 




Station 


o 

| ' 

1 £_ 

1 3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

- § 






a = -12 

8= 5.0 






1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

.697 

• 346 
.310 
*283 
.259 

• 241 

• 234 
*216 
.219 

• 212 

• 214 

• 212 

• 195 

• 199 

• 191 

• 342 

-•012 

-.017 

-.042 

-.097 

• 717 

• 462 

• 346 

• 294 

• 272 

• 248 

• 238 

• 213 

• 190 

• 194 

• 202 

• 196 

• 201 

• 197 

• 163 

• 031 
-•083 

• 149 
-•046 
-•050 
-•057 
-.038 

• 769 

• 501 
.392 
.336 
.307 
.277 
.263 

• 226 

• 203 

• 210 
.205 

• 173 

• 045 
-.090 

.178 

-.045 

-.050 

-.050 

-.052 

• 691 

• 538 

• 388 

• 378 

• 336 

• 315 

• 288 

• 259 

• 233 

• 228 

• 225 

• 224 

• 221 
• 211 

• 191 
.049 

-.056 

• 110 
-.041 
-•043 

• 029 
-•105 

-.034 
• 020 

-.006 

-.041 

• 353 

• 531 

• 452 

• 410 

• 370 

• 340 

• 314 
.273 

• 260 
.250 

• 250 

• 249 

• 242 

• 243 

• 197 
.146 

• 140 
.074 

• 068 
• 066 
• 061 

• 683 

• 560 
.457 

• 423 
.392 

• 363 

• 323 

• 304 

• 288 
.277 

• 269 

• 261 

• 252 

• 209 

• 219 

• 118 

• 090 

• 083 
*073 

• 061 

• 417 

• 467 

• 299 

• 218 

• 154 

• 126 

• 092 

• 075 
.056 

• 040 

-.005 

• 012 
-•003 

-.106 

-•Oil 

-.079 

-.099 

-.100 

-.101 

-.091 




1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 
6 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 






a = -12 

8= io # o 






| 

I 

• 693 

• 343 
.314 

• 285 

• 262 
.243 

• 232 

• 219 

• 223 

• 212 

• 213 

• 213 

• 199 

• 202 

• 191 

• 355 

-.090 

-.097 

“•136 

-•118 

*721 

• 467 

• 352 

• 299 
.277 

• 254 

• 240 

• 220 

• 196 

• 197 

• 207 

• 200 

• 204 

• 197 

• 165 

• 012 
-•029 

• 066 
-•133 
-.138 
-•146 
-•116 

.771 

• 505 

• 401 

• 343 

• 312 
.287 
.270 

• 233 

• 210 

• 214 

• 212 
• 181 

• 046 
-.070 

• 094 
-.130 
-•139 
-.136 
-•132 

• 690 

• 542 

• 398 

• 385 

• 343 

• 321 

• 295 

• 264 

• 239 

• 233 

• 231 

• 229 

• 229 

• 217 

• 193 
.041 

-.042 

• 015 
-.119 
-.112 
-.055 
-•168 

-.048 

-.041 

-.065 

-.092 

• 347 

• 541 

• 460 

• 416 

• 378 

• 347 

• 322 

• 278 

• 264 

• 254 

• 252 

• 252 
.245 

• 249 

• 200 

• 148 

.139 

• 074 

• 064 

• 061 
• 054 

• 675 
.567 

• 463 

• 424 

• 393 

• 367 

• 326 

• 305 

• 290 

• 278 

.273 

.262 

• 255 
.210 

• 220 

• 115 

• 085 

• 079 

• 071 

• 055 

• 406 
*470 

• 299 

• 212 

• 155 

• 124 

• 089 

• 073 

• 054 
.037 

-.008 

• 020 
-.008 
-.104 

-.006 

-.072 

-.092 

-.095 

-*100 

-.088 




1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

■ 





a =-12 


8= 20.0 






) 

• 693 
.349 

• 320 
.289 

• 267 

• 249 

• 239 

• 220 

• 225 

• 217 

• 216 

• 219 

• 201 
• 206 
*197 
• 357 

r 

-.112 

-.125 

-•164 

-.147 

B 

• 775 

• 512 
. .409 

• 348 

• 316 

• 290 
.272 

• 236 
.212 

.217 

.214 

• 183 
.052 

-.064 

-.010 

-.170 

-.175 

-.177 

-.172 

• 687 

• 543 

• 397 

• 388 

• 346 
.324 
.297 

• 268 

• 240 
.237 

• 234 

• 232 

• 233 

• 224 
.199 
.035 

-.033 

-.053 

-.150 

-.160 

-.129 

*•'195 

-*048 

-.048 

-.091 

-.099 

• 336 

• 543 

• 461 

• 420 

• 382 

• 351 

• 322 

• 281 
*270 

• 259 
.259 
.259 

• 253 

• 253 
.204 

• 160 

• 146 

.082 

.074 

• 069 

• 061 

.677 

.569 

.467 

• 431 

• 400 
.372 
.331 

• 311 

• 297 

• 286 

.277 

• 269 

• 261 
• 216 

• 228 

• 122 
.094 

• 087 
.081 

• 066 

.392 

• 473 

• 308 
.225 

• 160 
.132 

• 097 

• 082 

• 063 

• 043 

-.003 

.021 

.001 

-.104 

-.004 

-.072 

-.087 

-.096 

-.096 

-.080 




1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 
















Orif 
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MCA RM L57H30 


Configuration 3 


Table 3 _ Continued 

Pressure coefficients on swept wing 


5 

6 


30.0 

#335 

• 677 

.543 

*570 

.463 

*470 

.422 

• 435 

• 383 

• 403 

.355 

• 374 

• 326 

• 331 

.283 

.314 

.270 

• 298 

.262 

.260 

.287 

.263 

• 280 

• 254 

.272 

• 256 

• 265 

• 208 

• 222 

• 166 

• 233 

.147 

• 127 

.086 

*099 

.077 

• 094 

.072 

.086 

• 062 

.069 


8 * o.o 

• 540 

• 733 

• 432 

.471 

• 360 

• 336 

• 320 

• 329 

• 250 

• 299 

• 261 

.279 

• 236 

.247 

• 203 

.227 

• 186 

.214 

• 178 

• 178 

.199 

• 178 

• 192 

• 167 

• 186 

• 170 

• 181 

.134 

• 146 

• 088 

• 143 

• 082 

• 062 

• 026 

• 036 

.017 

• 029 

• 013 

• 025 

• 014 

• 011 


,9 

10 


8=-30«0 


>2 




































Orif 
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Configuration 3 


Table 3 Continued 
Pressure coefficients on swept wing 
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Table 3 Continued 
Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 3 M=2.0i R=3«6 x K) 6 





Station 


w 

o 

1 

2 

3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

fO 

o 






a - “ 


8 = 20.0 






9 

.809 
• 188 

• 163 

• 134 

• 121 
« 104 

• 094 

• 084 

• 083 

• 083 

• 079 

• 077 

• 081 
.077 

• 067 

• 103 

-.131 

-.157 

-•176 

-•183 

.712 

• 251 

• 167 

• 135 

• 112 

• 106 

• 096 

• 082 

• 063 

.064 

• 075 

• 069 

*073 

• 071 

• 046 
-.015 
-•014 
-•081 
-.200 
-•203 
-.197 
-•145 

ibeesm 

• 764 

*358 

*221 

• 200 

• 167 

• 150 

• 133 

• 110 

• 089 

• 087 

• 082 

• 086 

• 081 

• 073 

• 056 

• 018 
-•004 
-.105 
-•168 
-.195 
-.185 
-.209 

-.122 

-.119 

-.142 

-.144 

• 674 
.355 

• 260 

• 225 

• 199 

• 175 

• 156 
.127 

• 114 

• 104 

• 103 

• 102 

• 097 
.099 

• 066 
*033 

• 017 
-.034 
-*037 
-.038 
-.039 

• 746 

• 376 

• 233 
.230 

• 206 

• 189 

• 162 

• 145 

• 135 

• 120 

• 114 

• 110 
. 102 

• 079 

• 077 

*001 

-.025 

-.031 

-•037 

-.045 

• 815 

• 294 

• 062 
*067 
.033 

• 019 

• 009 
-.010 
-.016 
-.035 

-•046 

-.028 

-•050 

-.101 

-.005 

-•090 

-.106 

-.112 

-.104 

-.101 




1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

■ 





a = - 6 


8 = 30*0 






1 

1 jl 

• 809 
.187 

• 163 

• 134 

• 121 

• 103 

• 096 

• 084 

• 085 

• 083 
.080 

• 076 

• 081 

• 079 

• 069 

• 093 

-.175 

-.197 

-•208 

-•222 

• 713 

• 253 

• 169 

• 135 

• 113 

• 106 

• 096 

• 085 

• 066 
• 066 
.077 

• 069 

• 075 

• 074 
.050 

• 028 
• 027 

-.148 

-.240 

-.244 

-•232 

-.175 

• 005 

• 322 

• 212 

• 173 

• 145 
.127 

• 114 

• 090 
.071 

.075 

• 072 

• 054 
.031 

• 047 
-.145 
-•234 
-.229 
-*227 
-.201 

• 767 

• 362 

• 224 

• 200 

• 169 

• 150 

• 135 

• 113 

• 093 
*089 

• 084 

• 086 

• 085 

• 076 
.060 

• 096 

• 101 
-.162 
-.205 
-♦231 
-•228 
-.231 

-.131 

-.129 

-.159 

-.149 

• 675 
.357 

• 260 
• 226 
• 201 
.177 

• 157 

• 126 
• 112 
• 106 

• 104 
.103 

• 096 
.100 

• 068 
.045 

.020 

-.032 

-.036 

-.036 

-.038 

• 746 
*376 

• 235 

• 234 

• 210 

• 192 

• 164 

• 147 

• 134 

• 122 

• 117 

• 112 
.108 
.079 

• 093 

• 002 
-.024 
-.028 
-•034 
-.043 

• 816 

• 299 

• 064 

• 071 

• 035 

• 022 
.012 

-.006 

-.013 

-.033 

-.044 

-•031 

-•050 

-•106 

-.007 

-•090 
-.107 
-.104 
-.106 
-. 102 




1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

L 





3 


8 = o.o 






I 

• 830 

• 117 

• 092 
.074 

• 064 
*049 

• 039 

• 036 

• 032 

• 028 
• 026 

• 025 

• 028 
• 022 
.013 
• 017 

-•090 

-.088 

-.108 

-•094 

• 695 

• 163 

• 101 

• 066 

.042 

• 043 

• 034 

*024 

• 007 

• 008 

.017 

• 012 

• 018 

♦ 014 
-.004 
-.046 
-•036 

• 023 
-.115 
-.110 
-.124 
-.100 

• 837 

• 206 

• 147 

• 097 

• 070 

• 050 

• 041 

• 018 

• 006 

• 005 

• 009 
-•009 
-.074 
-•055 

• 064 
-•123 
-•130 
-*124 
-•116 

• 752 

• 240 

• 166 

• 119 

• 089 

• 074 

• 059 

• 034 

• 015 

• 012 

• 007 

• on 

• 013 
.004 

-.013 

“•028 

‘•042 

-.031 

‘•138 

■•141 

■•124 

■•115 

-.132 
‘•137 
‘.141 
-•126 - 

.734 

• 241 

• 176 

• 136 

• 105 

• 092 

• 078 
*053 

• 038 

• 025 

• 023 
.023 
.014 
.024 

-•004 

••044 

■•046 

‘.102 

‘•116 

‘•116 

‘.104 

• 714 
.274 
.178 
*120 
*114 

• 100 

• 078 
.054 

• 047 

• 034 

• 029 

• 029 

.027 

-.002 

.000 

-*068 

-•102 

-.107 

-•111 

U .106 

1 

.873 

.221 

-•006 

-.007 

-.005 

-.010 

-.017 

-•031 

-•033 

-.050 

-*056 
-.032 
-.047 
-.087 
• 056 

-•122 

-.100 

-.098 

-.128 

-.115 




1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 
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NA.CA RM L5TH50 



Table 3 Continued 



Pressure 

coefficients on swept wing 


Configuration 3 


M=2*01 

R=3.6 x K) 6 



.723 


.137 


.103 


.054 

• 007 

• 022 

♦ 004 

• 006 

-*ooi 

-.007 

-•Oil 

-.022 

-•025 

-.023 

-.036 

-.014 

-.018 

-.012 

-.030 

-.013 

.000 

-.015 

.185 

• 171 

• 186 

• 025 

• 035 

♦ 196 

.186 

• 500 

.410 

.537 

• 560 

.496 

• 586 

• 455 

.527 


6 

7 

S= -30.0 

.675 

• 844 

• 153 

• 112 

• 127 

.020 

• 071 

.015 

• 056 

• 023 

• 046 

• 015 

• 029 

• 019 

*017 

• 006 

• 013 

• 009 

• 002 

-*009 

-.001 

-.016 

- • 006 

.013 

-.013 

.025 

-.024 

-.023 

• 002 

• 098 

-•086 

-.050 

-.112 

-•071 

-.115 

-.091 

-.116 

-.102 

-•126 

-.093 


8 9 10 - 


8 = - 20«0 



8=-io,o 


-•012 -.025 

-.040 























MCA RM L57H30 


• « 


• » • 



146 

124 


53 

39 

52 


08 

01 















































• • 9 9 •• 


NA.CA RM L5TH50 




Table 3 Continued 



Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 3 

M= 2.01 

Rs 3.6 x I0 € 


8 9 10 


-•009 #010 #004 

-.015 .001 “•013 

-•017 

-•016 -*005 -.017 

-.022 -#010 

-.010 -.015 

-.042 —.032 -*019 

-•057 - • 0 18 #103 

-.080 -.092 -*051 


-.132 -.119 


S= 30.0 


21 

22 


































































































































































NA.CA RM L57H30 


Configuration 3 

Table 3 Continued 
Pressure coefficients on swept wing 

M=2.0i R 5 3 . 6 x 10 


6 


8 = - 20*0 


,0 l§ 


-•233 
213 -.257 
233 -.260 
270 -.262 
265 -.196 


8 =- 10.0 


-.166 

20 I -.166 

21 -.192 

22 -.162 


H 

380 

a 

165 


166 


177 


183 


191 


196 
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Table 3 Continued 


Pressure 

coefficients on swept wing 


Configuration 3 

M = 2*01 

R = 3.6 x KD 6 


8 9 10 


-•222 
•227 -.242 

.256 -.245 

•289 -.246 

•192 -.205 


S= io*o 


-.253 
-•258 
5 - • 2 56 

5 —.248 

8 -.242 

























Orif 


NACA RM L57H50 


• • 


47 



Table 3 Concluded 
Pressure coefficients on swept wing 




Configuration 3 




M =2 • 01 



R =3 

.6 x K ) 6 







Station 

IT 

o 

1 

2 

3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

■ 





a - 

12 

8 = 20.0 






1 

• 934 
-•085 
-•119 
-•123 
-•128 
-•133 
-•138 
-•140 
-•151 
-•151 
-.153 
-.153 
-•151 
-.151 
-.154 
-•145 

-.258 

-.282 

-.276 

-.282 

• 379 
-.165 
-•180 
-.198 
-•203 
-.210 
-.196 
-.136 
-•186 
-•180 
-.172 
-•172 
-.167 
-•166 
-•176 
-•082 

• 055 
-♦230 
-•293 
-.284 
-.273 
-•213 

• 459 
-.164 
-.172 
-•190 
-.195 
-.199 
-•204 
-.212 
-•219 

-.219 

-.217 

-.214 

-.183 

• 233 
-.248 
-.263 
-.244 
-.238 
-.223 

• 369 
-.172 
-.172 
-.185 
-.190 
-.198 
-.199 
-.203 
-.213 
-.209 
-.213 
-.213 
-.215 
-.215 
-•205 
-.113 

• 223 
-.251 
-.235 
-.225 
-.225 
-.225 

-.232 

-.252 

-.263 

-.249 

.756 

-.176 

-.176 

-.184 

187 
-• 192 
-.198 
-.205 
-.211 
-.209 
-•209 
-.206 
-.207 
-.205 
-.218 
-.207 

-.233 

-.255 

-.258 

-.258 

-.169 

.227 

-.182 

-.175 

-.183 

189 

-.194 

-.199 

-.200 

-.205 

-.205 

-.205 

-.208 

-.210 

-•206 

-.192 

-.239 

-.251 

-.252 

-.254 

“•166 

• 981 
“. 169 
-.170 
183 
-.214 
-.231 
-.244 
-.249 
-.253 
-.254 

-.273 

-.255 

-.264 

-.269 

-.088 

-.274 

-.276 

-.271 

-.265 

-.255 

1 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 






a = 

12 


8 = 30.0 






1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 ■ 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

• 934 
-.085 
-.120 
-.125 
-.127 
-.135 
-•138 
-•141 
-.148 
-.151 
-.153 
-•152 
-.150 
-.152 
-.155 
-•143 

-•270 

-•288 

-•278 

-.289 

• 378 
-•166 
-•180 
-•199 
-•205 
-.210 
-•195 
-.185 
-.185 
-•179 
-•172 
-•172 
-.168 
-•165 
-.172 
-•064 
-.041 
-.251 
-•297 
-•285 
-.275 
-.231 

• 462 
-.168 
-.173 
-.189 
-•198 
-.202 
-.207 
-.216 
-•222 

-.223 

-.220 

-.199 

-.185 

-.029 

-.260 

-.257 

-.247 

-.245 

-•235 

• 373 
-•176 
-.174 
-•188 
-•195 
-.199 
-.204 
-.208 
-.218 
-•214 
-•216 
-.217 
-.218 
-.'218 
-•162 
-.093 
.300 
-.259 
-.240 
-.232 
-.239 
-.242 

-.237 

-.252 

-.266 

-.255 

• 755 
-.179 
-.177 
-.186 
-.191 
-.195 
-.199 
-*209 
-•214 
-•215 
-•214 
-.211 
-♦21 2 
-.210 
-.220 
-.207 

-.237 

-.257 

-.261 

-.262 

-.163 

.228 

-•188 

-.176 

-.189 

-.192 

-•198 

-.202 

-.205 

-•209 

-•210 

-.210 

-.211 

-.213 

-.209 

-.190 

-.241 

-.256 

-•259 

-.259 

-.152 

.976 

-.172 

-.173 

-.186 

-.218 

-.238 

-.255 

-.259 

-.267 

-.265 

-.282 

-.262 

-.274 

-.277 

-.092 

-.280 

-.284 

-.281 

-.271 

-.257 

1 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

H 





a - 

15 


8= o.o 


BHH 



! S 

5 

• 947 

-.110 

-•132 

-.141 

-•143 

-•149 

-.153 

-•155 

-.164 

-•166 

-.168 

-.166 

-.166 

-.166 

-.168 

-•160 

-.174 

-.192 

-•221 

-.189 

• 290 
-.191 
-.201 
-•213 
-.220 
-.226 
-.221 
-•211 
-•206 
-.197 
-•191 
-.187 
-.183 
-.181 
-•186 
-*121 
.022 
-*163 
-.215 
-.217 
-.208 
-.122 

• 300 
-.191 
■ -.197 
-.209 
-.216 
-.219 
-.221 
-.229 
-.235 

-.235 

-.232 

-.226 

-.170 

-.063 

-.195 

-.238 

-.232 

-.217 

-.157 

• 239 
-.205 
-.201 
-.209 
-.211 
-.217 
-.220 
-.224 
-.230 
-.227 
-.230 
-.230 
-.228 
-.226 
-.223 
-.168 
-.022 
-•220 
-•233 
-•261 
-.254 
-.181 

-.242 

-.272 

-.293 

-.216 

• 653 
-.209 
-.203 
-.209 
-.211 
-.215 
-.218 
-.224 
-.229 
-.228 
-.228 
-.225 
-.225 
-.222 
-.231 
*•228 

-•245 

-.265 

-*265 

-.267 

-.197 

• 118 
-.218 
-.206 
-.211 
-.213 
-.217 
-.218 
-.220 
-.223 
-.224 

-.224 

-.226 

-.227 

-.226 

-.213 

-.252 

-.267 

-.268 

-.268 

-.191 

.892 

-.219 

-.208 

-.225 

-.250 

-.266 

-.281 

-.285 

-•294 

-.286 

-.298 

-•286 

-•296 

-•307 

-.093 

-.303 

-•299 

-.296 

-•286 

-.274 

i 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 
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Table * 

Continued 



Pressure coefficients 

on swept wing 


Configurotion 5 

M= 2.01 


R= 3 .6 x lO 6 
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Table 4 Continued 
Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 5 M = 2 . 0 l R = 3.6 x K ) 6 






Station 














O 

0 

1 

2 

1 3 1 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 


■ 





a = -12 

S = 30.0 




.715 

.729 

.787 

• 696 


.355 

.690 

.422 




1 

n 

.338 

.462 

.496 

.538 


.538 

.560 

• 472 




2 


.313 

.342 

.396 

• 394 


.459 

• 458 

.304 




3 


.275 

.293 

• 337 

*377 


.413 

• 420 

.222 




4 

IE • 

• 264 

• 277 

• 310 

.335 


♦ 374 

• 394 

.161 




5 

V 

.247 

• 251 

• 286 

• 318 


.350 

• 363 

• 131 




6 


• 238 

• 241 

• 265 

• 291 


.323 

.324 

.097 




7 


.218 

• 216 

.231 

• 262 


• 277 

.308 

• 082 




6 


.216 

.191 

.208 

• 238 


• 264 

.291 

.063 




9 


• 218 

• 199 


• 235 


• 254 

.272 

• 044 




10 


• 206 

.202 


*224 


*250 






11 

ii'J 

.212 

.204 


.235 


• 286 

.281 

-.003 




12 


.193 

.208 

• 240 

.473 


• 419 

.334 

.015 




13 

14 

♦ 199 

.231 

.526 

.564 


.455 

.378 

-*074 




14 

15 

.193 

*534 

.5 67 

• 604 


• 379 

.323 

-.100 




15 

16 

.205 

• 469 

.531 

• 541 


• 346 

.305 

.068 




16 

17 

1.620 

1.129 

1.146 

1,061 








17 

18 

-.074 

-.198 

-.235 

-.245 


.257 

• 226 

-.030 




18 

19 

-.181 

-.238 

-.260 

-.229 

-. 124 

.175 

• 193 

-.055 




19 

20 

-.183 

-.232 

-.256 

-.248 

-.029 

. 130 

• 176 

-.056 




20 


-.216 

-.220 

-.257 

-.248 

-.218 

.088 

• 159 

-.066 




21 

m 

-.201 

-.180 

-.248 

-•249 

-.193 

.044 

.129 

-.050 




22 






a = - 


8 = 0.0 



1 

.774 

• 726 


• 743 


.536 

.744 

.674 




1 

2 

• 257 

.361 

WSSSm 

.452 


.440 

• 480 

.389 




2 

3 

.233 

.248 


• 304 


.367 

.349 

.193 




3 

4 

.205 

.223 

wSSSM 

.294 


.326 

• 340 

.152 




4 

5 

.195 

• 196 

• 226 

.259 


♦ 294 

• 316 

• 105 




5 

6 

.177 

.183 

.205 

• 238 


• 268 

.290 

.080 




6 

7 

• 168 

.169 

.192 

• 216 


• 246 

• 258 

• 056 




7 

8 

.147 

.153 

.163 

.193 


.210 

.241 

.034 




8 

9 

.149 

• 129 

• 140 

.170 


.199 

• 225 

.022 




9 

10 

.140 

.133 


.170 


.190 

.214 

.003 




10 

11 

.149 

.138 


.153 


• 185 






11 

12 

.141 

• 137 


• 166 


• 185 

.207 

-.032 




12 

13 

• 140 

.144 

.148 

• 161 


.176 

.199 

-.027 




13 

14 

.141 

• 142 

• 143 

.151 


.175 

• 186 

-.081 




14 

15 

.132 

• 112 

.119 

.130 


.140 

.162 > 

-.147 




15 

16 

.055 

-.036 

• 004 

-.031 


.092 

.153 

• 031 




16 

17 

-.076 

-.027 

-.067 

-.058 








17 

18 

.082 

.117 

• 161 

-•004 


.092 

.071 

-.094 




18 

19 

.025 

.000 

.019 

.015 

.012 

.033 1 

• 048 

-.116 




19 

20 

• 074 

-.017 

-.005 

.005 

.012 

.025 ' 

.037 

-.120 




20 

21 

• 013 

-.024 

• 002 

-.013 

-.040 ; 

.019 

• 032 

-.116 




21 

22 

.004 

-•010 

-.008 

• 019 

-.002 

.011 | 

• 020 

-.114 




22 






w 

b 

S = - 30.0 






1 

.814 

• 709 

mm 



• 663 

.752 

.837 




1 

2 

.185 

• 257 

WSSSm 



• 361 

.380 

• 296 




2 

3 

.167 

.177 

1 B9 

■ 


• 264 

• 238 

• 064 




3 

4 

.144 

.141 

.179 

• 198 


.232 

.235 

• 074 




4 

5 

.134 

.121 

• 147 

.169 


.206 

.220 

.038 




5 

6 

.117 

• 111 

• 128 

.151 


.180 

• 188 

.028 




6 

7 

.105 

.100 

.117 

• 136 


• 166 

• 164 

• 014 




7 

8 

.089 

• 086 

• 094 

• 113 


.131 

• 153 

-.007 




8 

9 

.084 

.059 

.071 

• 089 


• 118 

• 140 

-.010 




9 

10 

• 081 

• 066 


• 095 


.112 

• 129 

-.032 




10 

11 

.080 

• 070 


• 079 


*102 






11 

12 

• 081 

.071 


• 092 


.108 

.122 

-.042 




12 

13 

.079 

.074 

• 080 

.082 


.096 

• 118 

-.037 




13 

14 

.083 

.076 

.069 

• 134 


.104 

*108 

-.035 




14 

15 

• 069 

.048 

.176 

• 321 


.078 

.090 

-. 142 




15 

16 

• 032 

.134 

.315 

• 345 


.098 

.133 

.020 




16 

17 

.969 

.902 

1.239 

.092 








17 

18 

-.114 

*054 

• 202 

• 204 


• 062 

.005 

-.097 




18 

19 

.051 

.076 

.183 

• 357 

.204 

.074 

-.027 

-.128 




19 

20 

.182 

• 218 

.272 

• 372 

.122 

.093 

-.032 

-.118 




20 

21 

.329 

.521 

• 441 

• 166 

-.152 

.085 

-.035 

-.115 




21 

22 

.435 

.399 

• 418 

• 118 

-.208 

• 048 

-.032 

-.107 




22 
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Table 4 Continued 
Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 5 M = 2 * 0 i R = 3«6 x I 0 6 





Station 


o 


2 

3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

? 






a = - 

5 

8 = o.o 





1 

• 815 

• 713 

wsm 

RS | 


IV > - e 

.752 

.837 




1 

2 

• 183 

• 256 

■oil 



■ inW 

• 377 

• 300 




2 

3 

• 165 

• 175 


• 221 


■ 9 

• 237 

• 064 




3 

4 

• 142 

• 144 


• 198 


w'm 

• 230 

• 073 




4 

5 

• 127 

• 120 

H9 

• 171 


.205 

• 214 

• 042 




5 

6 

• 114 

• 112 

■Bw 

• 154 


• 185 

.192 

• 029 




6 

7 

• 103 

• 104 

■99 

• 139 


• 165 

• 170 

• 015 




7 

8 

• 083 

• 088 

• 095 

• 116 


• 132 

• 151 

-.001 




8 

9 

• 090 

• 062 

• 075 

• 097 


• 120 

.140 

-.007 




9 

10 

• 082 

• 068 


.091 


.113 

• 126 

-•028 




10 

11 

.083 

• 073 


• 083 


• 099 






11 

12 

• 078 

• 075 


• 089 


• 109 

• 120 

-.039 




12 

13 

• 084 

• 078 

• 081 

• 083 


.094 

. 114 

“•038 




13 

14 

• 083 

• 077 

• 073 

• 079 


.101 

• 107 

-.036 




14 

15 

• 067 

• 051 

• 056 

• 060 


.071 

• 084 

-.108 




15 

16 

-.012 

“•062 

“•042 

-.044 


• 026 

• 070 

.016 




16 

17 

-•097 

-.075 

“•075 

-.067 








17 

16 


• 057 

• 099 

-•047 


• 021 

• 005 

-* 103 




18 

19 

E 

“•045 

“•038 

-.041 

-.050 

-.032 

-.025 

-.112 




19 

l|£fl 

• 014 

-•062 

“.058 

-.052 

-•044 

-.046 

-•028 

-.110 




20 

IBM 

-.045 


-.054 

-.068 


-.045 

“•031 

-•111 




21 

IS 

-•039 


-.060 

-.038 


-.045 

-.041 

-.116 




22 






a = - < 


8 = 5.0 




i 

• 815 

• 716 

• 792 



■ ME 

• 753 

• 830 




1 

2 

• 186 

• 261 

.333 



V > ■ 

• 380 

• 295 




2 

3 

• 165 

.175 

• 217 




.245 

.062 




3 

4 

• 142 

• 144 

• 181 

• 200 



• 236 

• 074 




4 

5 

• 132 

• 121 

.147 

• 173 



• 218 

• 039 




5 

6 

• 118 

.113 

• 133 

• 157 


V i . ft 

• 196 

• 027 




6 

7 

.107 

• 104 

.120 

• 140 


• 164 

.171 

• 013 




7 

6 

• 089 

• 088 

• 095 

• 117 


.131 

.154 

-.003 




8 

9 

• 085 

• 066 

*075 

• 088 


• 121 

• 146 

-.011 




9 

10 

• 085 

• 071 


• 096 


*115 

• 133 

-•032 




10 

11 

• 080 

• 072 


• 080 


• 105 






11 

12 

• 082 

• 074 


• 093 


• 112 

• 122 

-.045 




12 

13 

• 088 

• 077 

• 084 

• 088 


• 097 

• 117 

-•038 




13 

14 

• 085 

• 075 

• 073 

• 080 


.103 

• 112 

-•034 




14 


188c * j 3 

• 196 

• 165 

• 128 


• 072 

.087 

-.141 




15 

IB 


.269 

• 251 

• 265 


• 028 

i 074 

• 036 




16 

||1 


• 152 

• 112 

.085 








17 

tt 


• 014 

*037 

“.077 


• 024 

.005 

-.096 




18 


119 ? ' 1 

“•062 

-•075 

-.057 

-.052 

-.026 

“.023 

-.121 




19 

20 

• 007 

“•053 

“•085 

-•055 

-•051 

-.035 

-•030 

-.116 




20 

21 

“•043 

“•031 

“•084 

-•068 

-.093 

-.028 

-.030 

-.109 




21 

22 

“•029 

“•018 

-.079 

-.076 

-•099 

-•017 

-.043 

-.105 




22 






a = - 


8 = 10,0 





1 

*816 

■n 

• 795 

mm 


BRH 

.757 

• 837 




1 

2 

• 186 


• 332 

• 359 



• 385 

• 302 




2 

3 

• 167 

IfefJ 

• 216 

• 230 



• 243 

• 069 




3 

4 

• 144 

;■ ns 

.178 

.199 


Vy?T^B 

• 239 

• 078 




4 

5 

• 137 

• 125 

• 150 

.177 


• 204 

• 216 

• 042 




5 

6 

• 118 

• 118 

.130 

• 158 


• 183 

• 197 

• 031 




6 

7 

• 108 

• 106 

• 118 

• 142 


.165 

.172 

• 016 




7 

8 

.090 

• 090 

• 096 

• 119 


• 134 

• 157 

• 002 




8 

9 

• 087 

• 066 

• 075 

• 101 


*123 

• 143 

-.006 




9 

10 

.085 

• 071 


• 097 


• 118 

• 133 

-.025 




10 

11 

• 088 

• 075 


• 085 


• 109 






11 

12 

• 085 

• 077 




• 114 

• 123 

-.042 




12 

13 

• 087 

• 082 

• 081 

| mm 


• 107 

• 116 

-.041 




13 

14 

• 083 

• 113 

• 226 

msm 


• 106 

• 111 

-*038 




14 

15 

• 074 

.333 

• 328 

.301 


• 072 

• 089 

-.147 




15 

16 

• 228 

• 372 

• 355 

• 289 


• 032 

.075 

.032 




16 

17 

• 354 

• 274 

• 304 

• 271 








17 

18 

-.054 

“•032 

-•023 

-•139 


.032 

• 009 

-.104 




18 

19 

-.054 

“•118 

“•135 

-.115 

-.063 

-.008 

-.018 

-.132 




19 

20 

“•063 

“.124 

-.146 

-•125 

-.073 

.002 

-.023 

-.128 




20 

21 

“•097 

“•110 

-.148 

-♦123 

-•130 

• Oil 

“•025 

-.122 




21 

22 

“.091 

“•097 

-.145 

-; i 36 

“•125 

-•008 

-.034 

-.116 




22 
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MCA RM L5TH30 


Configuration 5 


Table 4 Continued 

Pressure coefficients on swept wing 


R s 3 • 6 x KT 


2 3 


8 9 


1 9 

io - 



688 

BB 

095 

mSm 

053 

KH 

021 

• 052 

002 

• 020 

004 

• 004 

006 

-•008 

015 

-•025 

031 

-.035 

025 


023 


020 


016 

-.027 

017 

p , 

036 


025 


686 


063 

7 y ' * * Si 

Oil 

• 058 

097 

• 109 

140 

• 140 

128 

• 118 


063 -.108 

094 “•099 

098 -.099 

099 -.104 

100 -.106 


8 = -30,0 


JB 

• 739 

® ' * B 

♦ 140 


• 109 

■ * Mb 

.063 


• 040 


• 025 


• 008 

13 * ‘ S 

-•009 

-.035 

-.026 


-•026 


-.032 


-.028 

-•026 

-•032 

-•029 

• 155 

.153 

• 240 

.197 

• 191 

• 961 

1*219 

• 098 

• 101 

• 109 

• 221 

• 118 

.198 

• 233 

• 010 

• 376 

• 078 


8 = - 20.0 





































































Orif 


MCA RM L5TH30 

1 W WWW 


Table 4 Continued 


Pressure coefficients on swept wing 

Configuration 5 

M = 2.01 R = 3.6 X 10 * 


10 I § 


KB 

• 689 

.796 


mxSa 

• 097 

.129 

• 140 

mm 

.053 

.101 

Si 

■ms 

• 024 

.051 


mSm 

• 003 

• 0 16 


mSa 

-.002 

.001 

.021 

• 005 

-.006 

-.010 

.007 

• 001 

-.012 

-.025 

-.010 

-.005 

-.031 

-.039 

-.026 

-.011 

-.028 


-.024 

-.013 

-.026 


-.033 

-.014 

-.022 


-.027 

-.015 

-.020 

.029 

• 009 

-.015 

.205 

.195 

.185 

-.016 

.197 

.193 

.175 

.109 

• 360 

.250 

.205 

1.467 

1.129 

• 807 

.775 

-.208 

-.184 

-.194 

-.226 

-.204 

-.238 

-.253 

-.248 

-.214 

-.238 

-.259 

-.254 

-.226 

-.227 

-.260 

-.254 

-.226 

-.161 

-.244 

-i 259 


S= 20.0 







































































































































Orif 


MCA RM L57H50 


Configuration 5 


Table 4 Continued 

Pressure coefficients on swept wing 

M-2»0l 


Station 


20*0 


8 

-•266 
-.264 I-.191 

-.275 -.140 


.613 

-.052 


.810 

-.052 


• 910 

-.016 

-.052 


-.065 

E \m 

-.027 

-.084 


-.080 

B im 

-.061 

-.093 


-.088 

-.092 

-.061 

-.103 


-.096 

-.099 

-.070 

-.111 


-.106 

-.112 

-.073 

-.124 


-.121 

-.120 

-.082 

-.136 


-.119 

-.127 

-.087 

-.134 


.004 

-.134 

-.108 

-.030 

.107 


-.004 

-.023 

-.125 

-.186 

.123 

.101 


-.053 

-.080 

-.113 

-.100 

-.185 

-.092 

.005 


-. 113 

-.095 

-.190 

-.182 


-.126 

-.078 

-.031 

.064 

-.250 


-.161 

-.162 

-.202 

-.261 

-.256 

-.181 

-.186 

-.211 

-.263 

-.269 

-.194 

-.191 

-.206 

-.252 

-.252 

-.201 

-.188 

-.207 

-.242 

-.224 

-.119 

-.120 

-.211 


S= -20.0 


Orif 
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Pressure coefficients on swept wing 
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Configuration 5 M=2.0l R=3*6 x I0 6 






Station 















0 

1 

2 

3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

- 






a = 12 

8 = - 30.0 




1 

.932 

.361 

• 411 



.747 

.202 

.991 




1 

2 

-.091 

-.173 

-.173 

nSiim 


-.191 

-.196 

-• 186 




2 

3 - 

-.124 

-.189 

-.180 

-.178 


-.188 

-.183 

-.186 




3 

4 

-.125 

-.204 

-.193 

-.193 


-.197 

-.198 

-.200 




4 

5 

-.130 

-.212 

-.201 

-.203 


-.201 

-.202 

-.244 




5 

6 

-.138 

-.214 

-.207 

-.204 


-.203 

-.205 

-.265 




6 

7 

-.140 

-.203 

-.210 

-.211 


-.205 

-.209 

-.278 




7 

8 

-.141 

-.191 

-.222 

-.216 


-.213 

-.213 

-.286 




e 

9 

-.152 

-.189 

-.229 

-.225 


-.220 

-.217 

-.294 




,9 

10 

-.152 

-.183 


-.220 


-.219 

-.219 

-.282 




10 

11 

-.155 

-.178 


-.222 


-.221 






11 

12 

-.153 

-.176 


-.221 


-.217 

-.221 

-.297 




12 

13 

-.155 

-.173 

-.227 

-.212 


-.217 

-.219 

-.288 




13 

14 

-.155 

-.171 

-.095 

-.067 


-.216 

-.219 

-.297 




14 

15 

-.161 

-.076 

-.060 

-.056 


-.226 

-.220 

-.318 




15 

16 

-.106 

-.031 

-.061 

-.057 


-.217 

-.204 

-.087 




16 

17 

1.946 

1.296 

1.336 

1.279 








17 

18 

.231 

-.011 

.024 

-.183 


-.236 

-.250 

-.312 




18 

19 

-.258 

-.183 

-.170 

-.182 

-.235 

-.246 

-.266 

-.306 




19 

20 

-.182 

-.182 

-.172 

-.097 

-.235 

-.229 

-.269 

-.307 




20 

21 

-.108 

.001 

-.115 

-.219 

-.234 

-.221 

-.266 

-.300 




21 

22 

• 000 

.176 

.122 

-.191 

-.270 

-.140 

-.149 

-.279 




22 






a = 12 


8 = - 20.0 



1 

.931 

.359 

.409 

.370 


.748 

.201 

• 991 




1 

2 

-.092 

-.172 

-.174 

-.181 


-.191 

-. 195 

-. 185 




2 

3 

-.125 

-.188 

-.182 

-.179 


-.186 

-.184 

-.184 




3 

4 

-.131 

-.204 

-.195 

-.195 


-.195 

-.197 

-.194 




4 

5 

-.132 

-.213 

-.202 

-.200 


-.200 

-.202 

-.240 




5 

6 

-.140 

-.215 

-.207 

-.204 


-.203 

-.201 

-.260 




6 

7 

-.144 

-.203 

-.213 

-.209 


-.204 

-.210 

-.272 




7 

8 

-.144 

-.191 

-.220 

-.216 


-.215 

-.211 

-.278 




8 

9 

-.153 

-.192 

-.230 

-.223 


-.219 

-.214 

-.286 




9 

10 

-.156 

-.187 


-.219 


-.221 

-.216 

-.277 




10 

ul 

-.157 

-.179 


-.220 


-.221 






11 

ill 

-.156 

-.175 


-.221 


-.219 

-.217 

-.293 




12 

m 

-.156 

-.173 

-.226 

-.222 


-.220 

-.217 

-.281 




13 

14 ■ 

-.157 

-.171 

-.223 

-.224 


-.216 

-.218 

-.288 




14 

15 

-.161 

-.163 

-.137 

-.150 


-.227 

-.219 

-.308 




15 

16 

-.143 

-.081 

-.108 

-.093 


-.225 

-.204 

-.084 




16 

17 

2.115 

1.148 

.944 

.827 








17 

18 

-.254 

-.223 

-.222 

-.194 


-.242 

-.251 

-.304 




18 

19 

-.208 

-.196 

-.212 

-.196 

-.227 

-.266 

-.263 

-.298 




19 

20 

-.163 

-.121 

-.169 

-.204 

-• 246 

-.269 

-.269 

-.296 




20 

21 

-.116 

-.075 

-.105 

-.204 

-.216 

-.269 

-.265 

-.288 




21 

22 

-.091 

-.051 

-.085 

-.183 

-.230 

-.!73 | 

-.171 

-.270 




22 






a = 12 


8 = - 10.0 






1 

.933 

.363 

• 411 

.372 


.754 

• 202 

• 991 




1 

2 

-.090 

-.169 

-.169 

-.179 



-.194 

-.186 




2 

3 

-.123 

-.185 

-.177 

-.176 


SIBHi 

-.183 

-.186 




3 

4 

-.127 

-.204 

-.192 

-.190 


-• 194 

-.196 

-.195 




4 

5 

-.132 

-.209 

-.202 

-.198 


-.196 

198 

-.235 




5 

6 

-.140 

-.214 

-.203 

-.203 


-.196 

-.202 

-.255 




6 

7 

-.142 

-.198 

-.210 

-.207 


2 mm 

-.209 

-.264 




7 

8 

-.143 

-.190 

-.220 

-.215 


9B» 

-.209 

-.269 




8 

9 

-.152 

-.190 

-.226 

-.221 


b .220 

-.213 

-.276 




9 

1 «■ 

-.152 

-.182 


-.216 


H "'W f 

-.215 

-.273 




10 

1 V 

-.154 

-.176 


-.216 








11 


-.154 

-.174 


-.217 



-.216 

-.288 




12 

■ 9 

-.156 

-.168 

-.224 

-.219 


-.215 

-.219 

-.282 




13 

■ JK 

-.156 

-.166 

-.223 

-.220 


-.215 

-.219 

-.281 




14 

9 

-.162 

-.179 

-.223 

-.223 


-.226 

-.218 

-.308 




15 

] 3 

-.189 

-.180 

-.182 

-.150 


-.221 

-.203 

-.094 




16 

; 9 

-.020 

.195 

.226 

♦ 190 








17 

. 9 

-.224 

-.205 

-.237 

-.232 


-.240 

-.249 

-.306 




18 

[ 3 || 

-.175 

-.178 

-.207 

-.227 

-.228 

-.263 

-.262 

-.299 




19 

20 

-.188 

-.161 

-. 186 

-.261 

-.262 

-.265 

-.265 

-.295 




20 

21 

-.169 

-.154 

-.171 

-.211 

-.226 

-.268 

-.265 

-.290 




21 

22 

-.134 

-.087 

-.122 

-.163 | 

-.203 

-.186 

-. 178 

-.277 




22 
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Table 4 

w 

Continued 


Pressure 

coefficients 

on swept wing 


Configuration 5 

M=2.0i 


R= 3 • 6 x I0 6 


10 |S 



8= o*o 


oan 
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• 1 


NACA RM L57H30 


Table * Concluded 



Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 5 

M= 2 • 01 

R=3.6 x K3 6 


9 10 


-.222 -.306 

-.231 -.292 

6 I-.231 -.302 

6 -.224 -.319 

1 -.210 “.073 
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Table 5 Continued 
Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 6 M=2.0i R=3.6 x lO 6 





Station 

171 

o 

■ 

2 

3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Drif 






a =-12 

8= 6.7 



1 


.768 

RBI 



K'fl 

• 680 

• 380 




1 

2 

HSU 

.477 

mSSM 




• 582 

.487 




2 

3 

msssk 

• 366 

W3SSM 



H fl 

• 474 

• 324 




3 

4 

• 296 

• 311 

■ml 

.397 


• 436 

*437 

*240 




4 

5 

• 279 

• 288 

.322 

.359 


• 394 

.417 

• 179 




5 

6 

• 254 

• 263 

.300 

.336 


• 365 

• 383 

. 145 




6 

7 

.249 

.253 

• 280 

.307 


• 334 

.343 

• 113 




7 

8 

.232 

• 227 

.247 

• 279 


• 294 

.325 

.095 




8 

9 

.234 

• 202 

• 221 

• 252 


.279 

• 311 

.076 




9 

10 

.220 

*209 


. *247 


.274 

*300 

• 057 




10 

11 

.224 

• 217 


• 246 


.271 






11 

12 

• 226 

• 207 


• 247 


• 265 

• 292 

• 009 




12 

13 

• 204 

.217 

.227 

• 244 


.259 

.283 

.020 




13 

14 

• 212 

• 211 

.223 

• 239 


• 261 

.273 

-.076 




14 

15 

• 201 

.174 

.192 

• 212 


.217 

.230 

-. 145 




15 

16 

.178 

• 127 

.124 

.171 


• 081 

-.160 

• 052 




16 

17 






-.120 

-. 120 

-.066 




17 

18 

.140 

• 109 

• 120 

• HI 


-.010 

-.035 

-.114 




18 

19 

.124 

*074 

.083 

.008 

-.016 

-.077 

-.072 

-•174 




19 

20 

.097 

• 050 

*060 

-.014 

-.020 

-.083 

-* C 72 

-.186 




20 

21 

• 061 

*059 

.059 

-.018 

-.059 

-.085 

-.077 

-.196 




21 

22 

.069 

• 065 

• 057 

-.025 

-.165 

-.088 

-.079 

-.182 




22 






a = -12 

S = 10.1 





1 

KBI 

Iffil 

mem 

• 691 


• 333 

.683 

.377 




1 

2 

■ 


■mfl 

• 549 


• 559 

• 581 

• 490 




2 

3 

■ml 

Kill 

Hi 

• 414 


• 473 

.477 

• 320 




3 

4 

m -ft 

■89 

■89 

• 400 


• 431 

• 441 

• 240 




4 

5 

mum 

■mi 

■mfl 

• 360 


• 396 

• 414 

• 174 




5 

6 

m u 

weSM 

*294 

• 335 


• 364 

• 383 

• 147 




6 

7 

K 33 

9lE!21 

.275 

• 308 


• 336 

.342 

• 114 




7 

8 

• 233 

■mfl 

• 241 

• 279 


*300 

• 325 

• 093 




8 

9 

.232 

• 207 

.217 

• 251 


• 284 

• 311 

• 076 




9 

10 

• 221 

• 211 


• 247 


.277 

• 300 

*057 




10 

11 

• 221 

.218 


.248 


• 273 






11 

12 

• 227 

• 209 


• 246 


.273 

.291 

• 006 




12 

13 

• 205 

• 218 

.221 

.241 


• 266 

• 281 

• 019 




13 

14 ' 

• 209 

• 213 

.216 

• 236 


• 266 

• 263 

-.076 




14 

15 

• 201 

• 176 

.188 

• 211 


• 216 

• 227 

-.143 




15 

16 

• 174 

.132 

.120 

.169 


• 081 

-•158 

• 055 




16 

17 






-.125 

-•126 

-.058 




17 

18 

.141 

*109 

.120 

• 115 


-•037 

-•073 

-.137 




16 

19 

.120 

• 074 

.083 

-.011 

-.045 

-.109 

-•107 

-•193 




19 

20 

.097 

.055 

• 056 

-.036 

-.045 

-.120 

-•111 

-.205 




20 

21 

.057 

.061 

• 054 

-.037 

-.096 

-.118 

-.113 

-.212 




21 

22 

*068 

• 064 

.054 

-.038 

-.174 

-.117 

-.115 

-.200 




22 






a = -12 

S= 16.8 






1 

• 712 

.767 


.687 


• 332 

• 681 

• 371 




1 

2 

• 356 

.485 


.553 


.555 

• 585 

.484 




2 

3 

.329 

.365 


.415 


.471 

.482 

• 323 




3 

4 

• 294 

• 314 

• 355 

.397 


• 432 

• 442 

*237 




4 

5 

.282 

.291 

.321 

.361 


.395 

• 416 

• 174 




5 

6 

• 257 

.268 

*3 00 

• 338 


*361 

• 385 

• 140 




6 

7 

• 251 

.251 

.282 

*309 


.334 

• 346 

. 110 




7 

8 

• 234 

• 231 

.246 

• 281 


• 294 

.323 

.095 




8 

9 

• 239 

.207 

.225 

.250 


• 260 

• 311 

.072 




9 

10 

.223 

.209 


.248 


.274 

.298 

• 054 




10 

11 

.228 

.217 


• 246 


.271 






11 

12 

.232 

• 208 


• 246 


.271 

• 288 

• 002 




12 

13 

.208 

• 217 

.229 

.239 


• 264 

.279 

• 020 




13 

14 

• 214 

• 215 

.222 

• 235 


• 262 

.271 

-.072 




14 

15 

.206 

.180 

.194 

.209 


• 217 

.227 

-.137 




15 

16 

• 179 

.133 

.126 

.167 


.083 

-.164 

• 062 




16 

17 






-.127 

-.126 

-.049 




17 

18 

.146 

• 110 

.122 

.113 


-.074 

-.117 

-.159 




18 

19 

.122 

• 080 

.082 

-.026 

-.087 

-.151 

-.144 

-.215 




19 

20 

*103 

.053 

.055 

-.051 

-.080 

-.156 

-.147 

-.225 




20 

21 

• 063 

• 062 

.059 

-.051 

-.142 

-.157 

-.151 

-.230 




21 

22 

.068 

*065 

.055 

— i 048 

-.191 

-.165 

-.149 

-.215 




22 
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NACA RM L57H30 

Configuration 6 

Table 5 Continued 
Pressure coefficients on swept wing 

M= 2.01 

R- 3. 6 x lO 6 


8 9 10 


24 -.035 


-.011 

-.084 -.095 
-.099 -.095 
-.104 -.117 
-.105 -. 156 
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NACA RM L57H30 

Table 5 Continued 

Pressure coefficients on swept wing 

• • 

Configuration 6 

M s 2.01 

R s 3.6 x K) ( 


o 

10 ^ 


8 = 21.8 


719 
278 
184 
129 
• 123 
099 .108 

088 .087 

059 .070 

046 .061 

039 *047 
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Table 5 Continued 

Pressure coefficients on swept wing 


77 


Configuration 6 M= 2 . 0 l R=3.6 * I0 6 







Station 


o 

1 

2 

3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

- o 






a = 

3 

S = - 1.3 





1 

.871 

.678 

.798 

.719 


• 798 

• 604 

. 856 





2 

*0 45 

• 036 

.053 

.055 


• 062 

.067 

• 048 




2 

3 

• 009 

.007 

.034 

.041 


• 039 

• 056 

• 027 




3 

4 

.009 

-•020 

-.003 

• 008 


• 019 

• 025 

• 015 




4 

5 

-.003 

-•037 

-.026 

-.012 


• 004 

• 008 

• 006 




5 

6 

-•018 

-•044 

-.040 

-•018 


-.007 

-.014 

-•009 




6 

7 

“•024 

-•047 

-.049 

-•031 


-.019 

-•025 

-•001 




7 

8 

-.024 

-.050 

-.062 

-.046 


-•037 

-.024 

-•008 




8 

9 

-.038 

- « 066 

-•075 

-.065 


-.047 

-•031 

-.010 




9 

10 

-•040 

-.063 


-.058 


-.048 

-•037 

-.028 




10 

11 

-.042 

-.056 


-.062 


-.048 







12 

-.044 

-.058 


-.063 


-.051 

-.036 

-.044 




1 ? 

13 

-.043 

-•049 

-.060 

-.067 


-•051 

-.041 

-•036 





14 

-.043 

-.050 

-.064 

-.066 


-•052 

-.048 

• 089 





15 

-.049 

-.067 

-.072 

-.074 


-.073 

-.053 

-•093 




15 

16 

-.067 

-.073 

-.102 

-.093 


-•070 

-.077 

• 094 




16 

17 






-.087 

-•071 

-*049 




17 

18 

- .0 85 

-•109 

-.118 

-.107 


-.071 

-•096 

-•075 




18 

19 

-.093 

-.125 

-.131 

-.128 

-.095 

-.133 

-.125 

-.108 




19 

20 

-.100 

-.142 

-.144 

-.158 

-•094 

-.141 

-.129 

-.108 




20 

21 

- . 142 

-.136 

-.144 

-.153 

-•108 

-.142 

-.135 

-.109 




2_1 

22 

-.111 

-.126 

-.142 

-.153 

-. 130 

-.149 

-.135 

-.108 




22 






a = 

6 

S= -20.9 





1 

.888 

• 608 

.711 

.607 


• 811 

• 446 

• 912 





2 

-.012 

-•064 

-.053 

-.055 


-•053 

-.052 

-.019 




2 

3 

-.062 

-.081 

-.063 

-.056 


-.065 

-.055 

-.027 




3 

4 

-.056 

-.112 

-.092 

-.078 


-•084 

-.086 

-.060 




4 

5 

-•066 

-•114 

-.105 

-.091 


-.085 

-.091 

-.063 




5 

6 

-•072 

-•109 

-.116 

-•099 


-•094 

-.102 

-.070 




6 

7 

-•077 

-.110 

-.124 

-.108 


-*104 

-.113 

-.071 




7 

8 

-•077 

-•113 

-.137 

-.120 


-•120 

-*122 

-.089 




g 

9 

-.087 

-.120 

-.147 

-.135 


-• 129 

-•127 

-.094 




9 

10 

-.094 

-.118 


-.134 


-•132 

-•132 

-.112 




10 

11 

-•097 

-.109 


-•137 


-•132 






11 

12 

-.096 

-•111 


-.136 


-•130 

-.132 

-*190 




12 

13 

-.097 

-•107 

-*129 

-.136 


-•134 

-.132 

-•149 




13 

14 

-.096 

-.106 

-.128 

-.137 


-.134 

-. 134 

-.110 




14 

15 

-.101 

-.120 

-.136 

-.147 


-.142 

-.107 

-.174 




15 

1 6 

-•116 

-.120 

-.154 

-.149 


-.052 

-.035 

• 054 




16 

17 






-.051 

-.025 

-.145 




17 

18 

-.132 

-•154 

-.165 

-.128 


-.041 

-•004 

-.052 




18 

19 

-.146 

-.172 

-.187 

-.182 

-.073 

.049 

• 055 

-. 132 




19 

20 

-.145 

-.186 

-.198 

-.219 

-.107 

.058 

• 070 

-•121 




20 

2 1 

-•178 

-.182 

-.189 

-.222 

120 

.060 

• 077 

-•105 




21 

22 

-.134 

-.137 

-.182 

-•239 

-• 124 

.057 

• 034 

-•057 




22 






a = 6 


8= -14,5 





1 

• 886 

• 604 

.707 

• 611 


.010 

• 450 

.908 




1 

2 

-.0 13 

-•061 

-.055 

-.048 


-*059 

-.045 

-•018 




2 

3 

-*063 

-.078 

■ -.065 

-.052 


-•063 

-.051 

-•026 




3 

4 

-•058 

-.111 

-.093 

-.080 


-.080 

-.082 

-•062 




4 

5 

-.067 

-.114 

-.108 

— • 091 


-.084 

-.089 

“•062 




3 

6 

-•076 

-.108 

-.116 

-.101 


-.091 

-.094 

-•064 




6 

7 

-.080 

-.110 

-.126 

-*109 


-.102 

-.106 

-•067 




7 

8 

-.079 

-.111 

-.136 

-.121 


-.120 

-.117 

-•082 




8 

9 

-.092 

-.119 

-.145 

-.133 


-. 121 

-.120 

-•C35 




9 

10 

-.093 

-.114 


-.131 


-• 124 

-.127 

-•111 




10 

11 

-.097 

-.107 


-.139 


-.127 






1 1 

12 

-.098 

-.112 


-.135 


-.123 

-.124 

-.191 




12 

13 

-.098 

-.105 

-.132 

-.137 


-•128 

-.124 

-.143 




13 

14 

-.099 

-.105 

-.128 

-.137 


-.127 

-.126 

-.101 




14 

15 

-.104 

-.121 

-.133 

-.147 


-.141 

-.124 

-.179 




15 

1 6 

-.119 

-.119 

-.152 

-.154 


-.098 

-.080 

.048 




16 

1 7 






-.081 

-.073 

-.142 




17 

18 

-.134 

-.152 

-.165 

-.152 


-.087 

-.071 

-.085 




18 

19 

-.147 

-•174 

-.179 

-.175 

-.136 

-.066 

-.065 

-.167 




19 

20 

-.146 

-.184 

-.109 

-.225 

156 

-.068 

-.062 

-.167 




20 

21 

-.178 

-•182 

-.188 

-.221 

-.172 

-.066 

-.063 

-• 148 




21 


-.136 

-•137 

-.174 

-.230 

-. 166 

-.069 

-.056 

-.127 




22 
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Table 5 Continued 
Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 6 M=2.0l R = 3.6 x K) 6 






Station 


w 

o 

1 

2 

3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Drif 






a- 


8= 1.3 





1 

♦ 896 

♦ 627 




.807 

• 446 

.907 





2 

♦ 010 

-♦036 

BOH 

DvEw 


-.046 

-♦046 

-.013 




2 

3 

*“♦0 38 

-♦058 

EEB9 

-♦046 


-.056 

-.050 

-.021 




3 

4 

-♦039 

-.087 

-.068 

-.075 


-.071 

-.072 

-.050 




4 

5 

“♦044 

-.093 

-.104 

-.084 


-.078 

-.082 

-.055 




5 

6 

-♦054 

-.087 

-.112 

-.094 


-.086 

-.096 

-.062 




6 

7 

-♦060 

-♦085 

-.120 

-.101 


-.100 

-. 104 

-.063 




7 

8 

-♦060 

-.087 

-.125 

-.116 


-.117 

-.113 

-.074 




3 

9 

-♦072 

-.098 

-.137 

-.126 


-. 123 

-.113 

-.078 




9 

10 

-♦075 

-.095 


-.124 


-.123 

-.116 

-.099 




10 

11 

-♦078 

-.087 


-.127 


-.125 






1 1 

12 

-♦078 

-♦089 


-.129 


123 

-.116 

-.166 




12 

13 

-♦077 

-.084 

-.125 

-.130 


-.125 

-.120 

-.168 




13 

14 

-♦071 

-.081 

-.123 

-.129 


-.128 

-•122 

-.073 




14 

15 

-♦080 

-.094 

-. 130 

-.139 


-.139 

-.121 

-.159 




15 

16 

-♦094 

-.096 

-. 148 

-.149 


-.112 

-.091 

• 045 




16 

17 






-.092 

-.085 

-.126 




17 

18 

-♦109 

-.129 

-.158 

-.151 


-.133 

-•149 

-.138 




18 

19 

-♦121 

-.148 

-.175 

-.195 

-.150 

-. 182 

-.174 

-.182 




19 

20 

-♦122 

-.164 

-.185 

-.214 

-.156 

-.189 

-.178 

-.182 




20 

21 

- ♦ 156 

-.158 

-.182 

-.213 

-* 165 

-.187 

-.180 

-.175 




21 

22 

cr 

• 

I 

-.116 

-.177 

-.186 

-. 162 

-.191 

-.173 

-• 166 




22 






a = 6 


8 = 4.5 






1 

♦ 887 

♦ 606 

.705 



eh 

• 450 

• 910 




1 

2 

-♦012 

-.063 

-.053 



Mm 

-.050 

-.012 




2 

3 

-♦060 

-.083 

-.062 



-.063 

-.050 

-.023 




3 

4 

-♦057 

-.112 

-.091 

-.085 


-.078 

-.083 

-.056 




4 

5 

-♦064 

-.113 

-.104 

-.087 


-.084 

-.088 

-.055 




5 

6 

-♦074 

-.109 

-.113 

-.098 


-.092 

-.099 

-.062 




6 

7 

-♦079 

-.111 

-.120 

-.107 


-.104 

-.109 

-.065 




7 

8 

-♦080 

-.114 

-.128 

-.124 


-.115 

-.116 

-.076 




8 

9 

-♦093 

-.120 

-.145 

-.132 


-.122 

-.120 

-.079 




9 

10 

-♦093 

-.116 


-.132 


-.122 

-.126 

-.100 




10 

11 

-♦098 

-.112 


-.134 


-.123 






U 

12 

-♦098 

-.113 


-.134 


-.122 

-.126 

-.174 




12 

13 

-♦098 

-.109 

-.129 

-.136 


-.122 

-.128 

-• 181 




i % 

14 • 

-♦097 

-.106 

-.126 

-.136 


-.123 

-.130 

-.091 




x s 
14 

15 

-♦102 

-.119 

-.134 

-.147 


-.140 

-.131 

-.175 




15 

16 

-♦117 

-.120 

-.147 

-.153 


-.102 

-.088 

.044 




16 

17 






-.078 

-.076 

-.143 




17 

18 

-♦131 

-.152 

-.160 

-.153 


-.149 

-.167 

-.170 




18 

19 

-♦145 

-.171 

-.178 

-.206 

-.171 

-.202 

-.195 

-.206 




19 

20 

-♦146 

-.184 

-.190 

-.219 

-.172 

-.207 

-.200 

-.204 




20 

21 

-♦176 

-.181 

-.188 

-.219 

-.177 

-.209 

-.202 

-.197 




21 

22 

-♦136 

-.139 

-.175 

-.195 

-.176 

-.217 

-.181 

-.192 




22 






a = 6 


8= 10.9 






1 

♦ 892 

• 609 

• 711 

.614 


• 809 

♦ 452 

• 908 




1 

2 

-♦010 

-♦061 

-.050 

-.047 


-.051 

-.050 

-.012 




2 

3 

-♦058 

-.080 

-.061 

-.052 


-.063 

-.050 

-.024 




3 

4 

-♦055 

-.113 

-.090 

-.081 


-.078 

-.081 

-•056 




4 

5 

-♦063 

-.116 

-.104 

-.091 


-.084 

-.089 

-.058 




5 

6 

-♦070 

-.108 

-.113 

-.099 


-.094 

-.0 94 

-.063 




6 

7 

-♦077 


-.121 

-.110 



-.109 

-.067 




7 

8 

-♦078 

-.112 

-.136 

-.122 


-.118 

-.117 

-.080 




8 

9 

-♦087 

-.120 

-.144 

-.138 


-.122 

-. 120 

-.081 




9 



-.114 


-.135 


-.125 

-.124 

-.106 




10 

EEfl 


-.110 


-.136 


-. 128 






11 



-.111 


-.137 


-.125 

-.121 

-.181 




12 

m 


-.107 

-.128 

-.138 


-.126 

-.123 

-. 182 




13 

eii 


-.106 

-.122 

-.140 


-.127 

-.127 

-.087 




14 

15 

-.100 

-.118 

-.131 

-.150 


*• 140 

-.119 

-.170 




15 

16 

-♦112 

-.120 

-.153 

-.155 


-.088 

-.066 

.054 




16 

17 






*•067 

-.050 

-.139 




17 

18 

-♦128 

-.150 

-.168 

-.153 


-.180 

-.209 

-.204 




18 

19 

-♦140 

-.172 

-.180 

-.217 

-.196 

-.235 

-.231 

-•223 




19 

20 

-.145 

-.184 

-.194 

-.232 

— • 196 

*•238 

-.236 

-.229 




20 

1H 

-.172 


-.189 

-.228 

-.2 00 

-.238 

-.231 

-.228 




21 

HI 

HiliHlI 


-.179 

-.203 

-.206 

L .242 

-.190 

-.221 




22 
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NACA RM L57H50 



Table 5 Continued 



Pressure 

coefficients on swept wing 


Configuration 6 


M= 2.01 

R s 3. 6 X 10 


8 9 10 


-. 105 
-. 196 
,216 -.240 

,225 -.241 

.226 -.240 


















































Orif 


NACA RM L57H50 





Configuration 6 



Table 5 Concluded 

Pressure coefficients on swept wing 


8= 9*2 


8= 15.7 


.757 
-.181 
-.178 
-.186 
-.192 
-.194 
-.199 
-.205 
-.213 
-.214 
-.216 
-.212 
-.213 
-.209 
-.204 
-.128 
-.065 
-.220 
227 -.256 

236 -.249 

236 -.247 

.224 -.237 




.273 

-.203 


.680 

-.209 

• 128 
-.219 

.911 

-.225 

-.200 


-.205 

-.209 

-.211 

-.211 


-.212 

-.212 

-.231 

-.214 


-.216 

-.217 

-.260 

-.219 

-.224 

-.227 


-.218 

-.224 

-.227 

g;| 

-.271 

-.282 

-.288 

-.232 


-.233 

-.227 

-.298 

-.232 


-.232 

-.228 

-.290 

-.232 


-.232 



-.232 


-.228 

-.228 

-.301 

-.236 


-.230 

-.228 

-.296 

-.236 


-.228 

-.231 

-.304 

-.239 


-.218 

-.179 

-.300 

-.243 


-. 160 

-.136 

-.003 



-. Ill 

-.108 

-.200 

-.227 


159 

-.178 

-.282 

-.284 

-.192 

-. 192 

-.185 

-.292 

-.294 

-.205 

-.186 

-.182 

-.302 

-.284 

-.208 

-.189 

-. 176 

-.286 

-.219 

-.204 

-. 189 

-.140 

-.264 


R -3.6 x 10 
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Table 6 Continued 

Pressure coefficients on swept wing 




Configuration 9 


M- 2.01 



R= 3 

• 6 X I0 6 



1 





Station 


1 

2 

3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

- 9 



4 



a= - 

6 

B= o.c 






1 

2 

3 

4 
3 
6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
18 

19 

20 
21 
22 

.823 
.195 
.178 
.151 
.143 
.122 
• 111 
.097 
.098 
.093 
.092 
.090 
.092 
.092 
.081 
.051 
.030 
.012 
-.009 
-.047 
-.027 

.723 

.268 

.186 

.149 

.129 

.120 

.112 

.097 

.077 

.078 

.082 

.099 

.086 

.085 

.059 

.013 

.005 

-.026 

-.044 

-.045 

-.024 

.804 

.333 

.223 

.192 

.156 

.136 

.126 

.104 

.086 

.088 

.082 

.065 

.008 

.013 

-.024 

-.047 

-.047 

-.048 

1 

.756 
.364 
.2 36 
.210 
.179 
.159 
.142 
.121 
.093 
.095 
.090 
.096 
.091 
• 085 
.064 
.025 
.007 
-.028 
-.043 
-.050 
-.031 


.680 

.363 

.270 

.231 

.209 

.188 

• 167 

• 136 
.122 
.115 
.111 
. 112 
.107 
.111 
.078 

-.005 

.022 

-.019 

-.038 

-.038 

-.037 

.749 

• 381 
.250 
.242 
.220 

• 199 

• 173 

• 156 
. 146 

• 132 

. 125 

• 121 
.117 
.092 
.012 
.043 

-.015 

-.030 

-.032 

-.030 

.849 

.331 

.207 

.251 

.228 

.207 

.200 

.172 

.169 

• 140 

.076 

.269 

• 193 
.072 
.214 
.004 

-.035 

-.047 

-.047 

-.067 

.918 

.283 

.249 

.152 

.109 

-.042 

-.042 

.282 

.232 

.084 

.055 

-.050 

-.089 

.516 

.122 

.045 

.036 

-.022 

-.098 

-.105 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
18 

19 

20 
21 
22 

■ 





a = - 


B * 5.0 





n 

.825 

.726 


.758 


.678 

.752 

.85 0 

• 971 

.245 

• 628 

1 


.197 

.270 


• 366 


• 365 

. 384 

.636 

.209 

.205 

• 093 

2 

K 9 

.179 

.188 


.237 


.270 

.253 

.324 

.175 

.072 

.044 

3 

jKug 1 

.15 3 

.152 

.190 

.211 


.233 

.246 

.225 

.118 

.050 

• 034 

4 


.145 

.128 

.156 

.180 


.211 

• 223 

.228 

.095 

-.063 

-.024 

5 

C 

• 124 

.122 

.137 

.158 


.188 

.204 

. 175 

-.051 

-.082 

-.104 

6 


.113 

.112 

.125 

.142 


• 168 

. 176 

.162 

-.069 


-.115 

7 


.097 

.096 

.102 

.123 


. 139 

. 161 

.126 




8 


.099 

.076 

.085 

.097 


.125 

. 148 

.119 




9 


.094 

.077 


.098 


. 118 

• 134 

.088 




10 


.093 

*083 


.052 


.113 






11 

US 

.091 

.104 


.097 


.117 

. 127 

.038 




12 

mgm 

.092 

.088 

.087 

.093 


.110 

.124 

.135 




13 

14 ' 

.093 

• 086 

.081 

.087 


• 116 

• 119 

.112 




14 

15 

.081 

• 060 

.065 

.067 


.081 

*094 

.014 




15 

16 

.050 

.013 

.009 

.027 


.001 

.013 

• 179 




16 

18 

.030 

.003 

.013 

• 009 


.025 

• 044 

-.027 




18 

19 

.0 12 

-.028 

-.025 

-.028 


-.015 

-.013 

-.060 




19 

20 

-.011 

- .044 

-.044 

-.042 


-.0 32 

-.025 

— . 044 




20 

21 

-.046 

-.047 

-.047 

-.048 


-.034 

-.021 

-.070 




21 

22 

-.027 

-.026 

-.046 

ill 


-.031 

-.018 

-.090 




22 






a = - 6 


8= 10.0 




1 

.822 

.722 

.801 

HI 


.677 

.749 

.849 

.994 

• 185 

.732 

1 

2 

• 1 97 

• 270 

• 332 



.365 

.382 

.314 

.122 

• 166 

.085 

2 

3 

• 178 

• 187 

.223 

wBSSm 


.273 

.251 

.320 

.097 

.044 

.069 

3 

4 

.152 

.148 

.192 

.213 


.234 

*244 

.268 

• 043 

.027 

.051 

4 

5 

.144 

.130 

.157 

• 181 


.212 

• 222 

.410 

.050 

-.076 

-.003 

5 

6 

.12 4 

.122 

.139 

.161 


• 190 

.203 

.225 

-.079 

-.101 

-.072 

6 

7 

.112 

.112 

.125 

.144 


• 169 

• 176 

.152 

-.092 


-. 103 

7 

8 

.097 

.097 

• 103 

. 126 


• 136 

• 161 

.096 




8 

9 

.099 

.078 

.086 

• 098 


• 123 

• 148 

.077 




9 

10 

.095 

.079 


.100 


.118 

.135 

.044 




10 

11 

.094 

.085 


• 094 


.112 






1 1 

12 

.092 

• 099 


.099 


.116 

• 130 

-.015 




12 

13 

.093 

• 089 

.088 

.095 


.109 

• 124 

• 074 




13 

14 

.093 

.089 

.082 

.088 


.114 

• 120 

.030 




14 

15 

.082 

• 063 

.066 

.069 


.079 

.095 

-.042 




13 

16 

.051 

.017 

.010 

.029 


.000 

• 013 

. 132 




16 

18 

.031 

.008 

.013 

.012 


.026 

.047 

-.071 




LB 

19 

.013 

-.022 

-.023 

-.024 


-.014 

-.011 

-.083 




19 

20 

-.010 

-.041 

-.045 

-.040 


-.031 

-.022 

-.067 




20 

21 

-.044 

-.042 

-.046 

-.046 


-.033 

-.018 

-.095 




21 

22 

-.023 

-.021 

-.047 

-.030 


-.031 

-.014 

-.108 




22 








Table 6 Continued 

Pressure coefficients on swept wing 


NACA RM L57H30 


Configuration 9 M =2.0 l R=3 * 6 x K) 


ITT 

Station 





O 

Ori 

1 

2 

3 


24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 







a- “ 6 

8 

= 20.0 



. 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
18 

19 

20 
21 
22 

.825 

.196 

.178 

.151 

.144 

.125 

.112 

.097 

.099 

.093 

.093 

.092 

.093 

.093 

.082 

.049 

.032 

.012 

-.010 

-.044 

-.024 

.726 

.271 

.190 

.151 

.129 

.123 

.114 

.099 

.078 

.079 

.084 

.096 

.090 

.087 

.059 

.014 

.004 

-.027 

-.045 

-.045 

-.026 

.802 

.332 

.222 

.190 

.153 

.136 

.124 

.102 

.084 

.086 

.081 

• 064 

• 008 
.013 

-.027 

-.046 

-.049 

-.047 

.758 

.365 

.236 

.212 

.182 

.161 

.144 

.125 

.098 

.100 

.094 

.099 

.093 

.088 

.067 

.028 

.011 

-.023 

-.040 

-.045 

-.032 


.677 

.367 

.273 

.234 

.212 

.188 

.167 

.137 

.123 

.118 

.113 

.115 

.110 

.112 

.081 

-.001 

.026 

-.017 

-.033 

-.036 

-.034 

.746 
.382 
.251 
.245 
.221 
.202 
.177 
• 162 
.150 
.137 

• 132 
.127 
.121 
.096 
.013 
.046 
-.012 
-.022 
-.014 
-.011 

.851 
.309 
.094 
.381 
.339 
• 302 
.301 
.285 
.126 
-.022 

-.092 
-.014 
-.042 
-.096 
.091 
-.125 
-.139 
-.087 
-. 129 
-.135 

.894 

.004 

-.016 

-.069 

-.019 

-.137 

-.114 

• 116 
.086 
.017 
-.045 
-.110 
-.139 

.741 

.016 

.060 

.052 

-.016 

-.070 

-.112 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 
6 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
18 

19 

20 
21 
22 





a- ~ 








1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
18 

19 

20 
21 
22 

.824 
.196 
.177 
.152 
.144 
.125 
.112 
.096 
.099 
.094 
.093 
.093 
.093 
.093 
.083 
.046 
♦ 031 
.013 
-.011 
-.043 
-.024 

.729 

.272 

.189 

.153 

*129 

.123 

.116 

.098 

.079 

.080 

.086 

.104 

.092 

.089 

.062 

.017 

.007 

-.025 

-.042 

-.042 

-.022 

.798 
.331 
.220 
. 189 
.156 
. 138 
.125 
.103 
.086 

.087 

.082 

.066 

.011 

.013 

-.022 

-.044 

-.047 

-.047 

.761 
.367 
.240 
.215 
.183 
.162 
.142 
.126 
.101 
.100 
• 094 
.100 
.095 
.089 
.068 
.029 
.012 
-.022 
-.040 
-.045 
-.033 


.677 
.366 
.272 
.236 
.214 
.190 
.169 
. 140 
.126 
.119 
.115 
.117 
.112 
.115 
.083 
.001 
.029 
-.014 
-.031 
-.032 
-.030 

.754 

• 388 
.255 
.248 
.225 
.207 

• 178 

• 163 
. 150 
.137 

.132 
. 126 
.122 
.097 
.014 
.048 
-.010 
-.016 
.001 
.008 

.850 
.309 
.087 
.084 
. 192 
.513 
.444 
• 428 
.442 
.068 

-.215 
-.135 
-.158 
-.178 
.049 
-.208 
-.216 
-. 140 
-.198 
-.184 

.661 

-.094 

-.117 

-.128 

-.105 

-.190 

-.137 

.014 

-.010 

-.083 

-.157 

-.186 

-.188 

.552 

-.143 

-.134 

-.029 

-.069 

-.118 

-.164 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
18 

19 

20 
21 
22 





a = ~ 

3 

8= o »< 

3 




Hi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
10 

19 

20 
21 
22 

.833 

♦ 131 
.118 
.094 
.087 
.065 
.053 
.044 
.044 
.040 
.038 

♦ 038 

♦ 0 4 C 
.040 
.030 
.001 

-.oie 

-.032 
- .0 4* 
-.08* 
-.06* 

.714 

.180 

.116 

.084 

.062 

.057 

.051 

.038 

.021 

.021 

.027 

.038 

.031 

.032 

.008 

-.025 

-.041 

-.070 

-.085 

-.085 

-.066 

.798 

.225 

.163 

.118 

.084 

.069 

.059 

.039 

.025 

.028 
.026 
.0 11 
-.037 
-.035 
-.070 
-.088 
-.092 
-.090 

.723 
.250 
.185 
.138 
.110 
.088 
.074 
.055 
.0 34 
.035 
.032 
.034 
.033 
.029 
.011 
-.020 
-.041 
-.073 
-.088 
-.092 
-.080 


.747 
.263 
.201 
.163 
.132 
.119 
.100 
.070 
.057 
.050 
.046 
.048 
.043 
.049 
.02 0 
-.051 
-.028 
-.066 
-.084 
-.083 
-.082 

.712 

.288 

.201 

.152 

• 139 
.123 
.099 
.087 
.078 

• 066 

.062 

.058 

.053 

.034 

-.030 

-.011 

-.064 

-.079 

-.079 

-.078 

.897 
.298 
.152 
.149 
.141 
• 120 
.122 
.100 
.097 
.078 

.018 

.151 

.109 

.018 

.171 

-.038 

-.074 

-.086 

-.085 

-.097 

.899 

.215 

.140 

.073 

.028 

-.081 

-.063 

.213 

.138 

.027 

.018 

-.079 

-.115 

• 615 
.071 
.004 
.022 
-.032 
-.115 
-.127 



i 




























• • 


• • • 
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Table & Continued 

Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 9 M =2.0 i R =3.6 x !0 6 






Station 


w 













o 

o 

1 

2 

3 

4 

24 


5 

6 

7 

8 

9 

10 







a = 

C 


8= -30.0 






1 

• 842 

.698 

.772 

.648 



.777 

.663 

.891 

1.070 

.722 

-.017 

1 

2 

.083 

.102 

.135 

.152 



• 148 

.156 

.109 

• 868 

.518 

.427 

2 

3 

.044 

.054 

.100 

.114 



• 113 

.122 

.032 

.373 

.284 

.324 

3 

4 

• 044 

• 026 

.0 54 

.067 



.081 

.077 

.012 

.317 

.235 

• 168 

4 

5 

.037 

.002 

.022 

.048 



.063 

.058 

.021 

.165 

.103 

• 102 

5 

6 

.018 

.002 

.007 

.027 



.040 

.045 

. 101 

.079 

.077 

-.006 

6 

7 

.008 

-.005 

-.005 

.010 



.029 

.028 

.104 

.063 


-.003 

7 

8 

.004 

-.013 

-.019 

-.005 



.009 

.017 

.098 




8 

9 

.001 

-.027 

-.031 

-.023 



-.006 

.014 

.060 




9 

10 

-.010 

-.024 


-.024 



-.015 

.004 

.033 




10 

11 

-.010 

-.020 


-.029 



-.016 






11 

12 

-.010 

-.018 


-.029 



-.013 

.001 

-.089 




12 

13 

-.013 

-.015 

-.026 

-.029 



-.016 

-.006 

.019 




13 

14 

-.009 

-.013 

-.027 

-.031 



-.016 

-.009 

-.041 




14 

15 

-.016 

-.034 

-.040 

-.040 



-.038 

-.026 

-. 196 




15 

16 

-.040 

-.064 

-.081 

-.067 



-.098 

-.075 

• 026 




16 

18 

-.060 

-.078 

-.080 

-.087 



-.085 

-.067 

-.210 




18 

19 

-.069 

-.105 

-.108 

-.117 



-.115 

-.111 

-.224 




19 

20 

-.080 

-.122 

-.124 

-.129 



-.132 

-. 123 

-.134 




20 

21 

-.129 

-.122 

-.126 

-.133 



-. 133 

-.123 

-.185 




21 

22 

-.093 

-.104 

-. 126 

-.123 



-. 131 

-.122 

-.176 




22 






a = 

0 


8= -20.0 






1 


.700 

.779 

.643 



.773 

.660 

.895 

1.145 

.468 

.224 

1 

2 

HHKff B 

• 098 

♦ 135 

• 149 



.152 

• 156 

.111 

.508 

.348 

.244 

2 

3 

.048 

.053 

. 100 

.112 



• 112 

.124 

.031 

.335 

.120 

.115 

3 

4 

.044 

.027 

.055 

.067 



.081 

.078 

.013 

.136 

.095 

• 063 

4 

5 

.033 

.003 

.023 

• 048 



.064 

.057 

.128 

.055 

-.015 

.007 

5 

6 

.017 

.001 

.006 

.027 



.046 

.047 

.115 

-.012 

-.033 

-.077 

6 

7 

.009 

-.004 

-.005 

• 008 



.032 

.031 

.121 

-.018 


-.072 

7 

8 

.002 

-.013 

-.018 

-.007 



.013 

.022 

.099 




8 

9 

-.002 

-.030 

-.033 

-.024 



-.005 

* 014 

.064 




9 

10 

-.008 

-.027 


-.023 



-.011 

.003 

• 048 




10 

i i 


- *023 


_ mo 



— n 1 o 











— • v 









X X 

12 

-.010 

-.020 


-.028 



-.012 

-.002 

-.065 




12 

13 

-.013 

-.019 

-.026 

-.031 



-.015 

-.006 

.116 




13 

14 ‘ 

-.008 

-.017 

-.027 

-.029 



-.013 

-.010 

.051 




14 

15 

-.017 

-.037 

-.040 

-.041 



-.034 

-.025 1 

-.087 




15 

16 

-.044 

-.062 

-.079 

-.065 



-.094 

-.073 

.094 




16 

18 

-.060 

-.080 

-.077 

-.085 



-.083 

-.065 

-.138 




18 

19 

-.065 

-.104 

-.109 

-.117 



-. 114 

-.112 

-.158 




19 

20 

-.079 

-.123 

-.125 

-.128 



-. 128 

-.127 

-.114 




20 

21 

-.128 

-.121 

-.126 

-.131 



-. 129 

-. 122 

-.160 




21 

22 

-.096 

-.105 

-. 127 

-.124 



-. 129 

-.123 

-.145 




22 






a = 

0 

I 

o 

o 

CO 




1 

• 842 

.696 


.649 



.774 

.662 

.898 

1.121 

.281 

.514 

1 

2 

.081 

.102 


.148 



. 152 

• 155 

.112 

.276 

.137 

. 104 

2 

3 

.046 

.056 

. • 100 

.116 



.111 

. 127 

• 065 

.107 

.016 

-.011 

3 

4 

.044 

.027 

.055 

.066 



.082 

.078 

. 107 

.058 

-.001 

.020 

4 

5 

.036 

.003 

• 024 

.049 



.064 

• 057 

• 122 

-.009 

-.083 

-.018 

5 

6 

.018 

.003 

• 007 

• 028 



.044 

.047 

• 105 

-.076 

-.103 

-.085 

6 

7 

.009 

-.006 

-.007 

.013 



.034 

• 029 

• 096 

— .068 


-.090 

7 

8 

.003 


-.019 

-.001 



.009 

• 021 

.069 




8 

9 

-.001 


-.030 

-.018 



-.007 

• 014 

.061 




9 

10 

-.009 



-.018 



-.013 

• 004 

.043 




10 

11 

-.011 

-.025 


-.021 



-.014 






11 

12 

-.010 

■ 


-.021 



-.013 

-.001 

-.029 




12 

13 

-.013 

■ 

-.022 

-.022 



-.015 

-.005 

.083 




13 

14 

-.007 

-.015 

-.026 

-.021 



-.013 

-.007 

.050 




14 

15 

-.013 

-.038 

-.040 

-.035 



-.037 

-.024 

-.021 




15 

16 

-.044 

-.065 

-.082 

-.064 



-.095 

-.073 

• 142 




16 

18 

-.058 

-.082 

-.081 

-.089 



-.082 

-.061 

-.077 




18 

19 

-.066 

-.106 

-.109 

-.117 



-.116 

-.115 

-.112 




19 

20 

-.078 

-.122 

-.125 

-.130 



-.127 

-.125 

-.102 




20 

21 

-.127 

-.122 

-.129 

-.134 



-.132 

-.122 

-.123 




21 

22 

-.094 

-.105 

-.128 

-.128 


J 

-.129 

-. 122 

-.134 




22 
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NA.CA RM L57H30 

KT M 

Configuration 9 

Table 6 Continued 

Pressure coefficients on swept wing 

M*2*01 R=3.6 * I0 1 


10 ^ 


771 
152 
114 
084 . 080 

065 • 060 

046 ,049 

035 .033 

• 023 

• 016 
• 005 


.777 
.016 

• 003 

• Oil 
•033 I 5 

• 102 I 6 
.118 


•000 -.097 

-.003 -.031 

-•008 -.049 
-.021 -.073 

-•076 .096 

-.066 -.090 

-.109 -.116 

-•121 -.098 

-.118 -.125 

132 


O- 20.0 



664 

160 

126 

081 

062 

049 

032 

020 

015 

004 


000 

-* 

004 

- . 

006 

“ . 

022 

-• 

077 

-• 

065 

“ . 

104 

-• 

100 


.208 -.203 

• 155 


• 519 
.223 

• 240 
.135 

• 191 5 

•197 | 6 

. 180 
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Table 6 Continued 

Pressure coefficients on swept wing 




Configuration 9 


M = 2.01 



RO 

.6 x K } 6 



Orlf 



Station 


1 

2 

3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

§ 






a = 


8= - io.o 






1 

• 893 

• 614 

■ H 

.386 


.816 

• 449 

.918 

1.090 

.098 

.617 

1 

2 

“•006 

-.057 


-.048 


-.052 

-.045 

-.013 

.210 

-.027 

.008 

2 

3 

-•054 

-.071 


-.054 


-.063 

-.046 

.029 

-.189 

-.100 

-.010 

3 

4 

-.054 

-.110 

ill 39 

-.079 


-.082 

-.079 

-.029 

-.107 

-.072 

-.032 

4 

5 

-•060 

-.112 

-.102 

-.089 


-.086 

-.086 

-.062 

-.091 

-.134 

-.044 

5 

6 

-.070 

-.103 

-.113 

-.099 


-.094 

-.093 

-.085 

-.158 

-.149 

-.135 

6 

7 

-.075 

-.107 

-.120 

-•111 


-.105 

-.106 

-.089 

-.093 


-.167 

7 

8 

-.075 

-.111 

-.133 

-.119 


-.117 

-.114 

-.094 




8 

9 

-.089 

-.120 

-.141 

-.133 


-. 124 

-.117 

-.094 




9 


-•091 

-•111 


-.134 


126 

-.123 

-.067 




10 


-•091 

-.106 


-.136 


-.129 






11 


-.091 

-.106 


-.138 


-.125 

-.123 

-.149 




12 

W j| 

-.094 

-.102 

-.126 

-.138 


-. 129 

-.124 

154 




13 


-.089 

-.101 

-.122 

-.140 


-. 127 

-.125 

-.142 




14 


-.095 

-.114 

-.133 

-.146 


-. 138 

-.132 

-. 135 




15 



-.121 

-.152 

-.154 


-. 175 

-.154 

• 060 




16 



-.147 

-.154 

-.170 


-. 171 

-.167 

-.169 




18 


-.140 

-.165 

-.179 

-.194 


-.196 

-.197 

-. 184 




19 

K < H 1 

-.142 

-.179 

-. 187 

-.204 


-.206 

-.202 

139 




20 

21 

-. 185 

-.179 

-.190 - 

-.212 


-.210 

.-.204 

-.193 




21 

22 

HU 

-.137 

-.180 

-.193 


-.208 

-.195 

-.219 




22 






a = € 


8= - 5.0 






1 

.897 

• 612 

.711 

.391 


• 814 

.450 

.919 

1.037 

-.006 

*724 

1 

2 

-.009 

-.057 

-.047 

-.049 


-.047 

-.043 

.030 

-.195 

-.074 

-.009 

2 

3 

-.054 

-.075 

-.056 

-.051 


-.058 

-.045 

.009 

-.097 

-.104 

-.039 

3 

4 

-.055 

-.111 

-.085 

-.080 


-.076 

-.076 

-.083 

-.111 

-.084 

-.03^ 

4 

5 

-.062 

-.110 

-.0 97 

-.088 


-.082 

-.085 

-.071 

-.100 

-.159 

-.074 

5 

6 

-.069 

-.104 

-.116 

-.099 


-.088 

-.091 

-.082 

-.162 

-.179 

-.172 

6 

7 

-.075 

-.105 

-.120 

-.109 


-.100 

-.103 

-.092 

-.103 


-.190 

7 

8 

-.074 

-.108 

-.132 

-.120 


-.115 

-.115 

-.114 




8 

9 

-.086 

-.116 

-.140 

-.134 


-.121 

-.116 

-.122 




9 

10 

-.090 

-.112 


-.134 


-.125 

-.124 

-.106 




10 

n. 

— 

• \j y*. 

— .108 


-.136 


-.124 






11 

12 

-.091 

-.104 


-.136 


-.122 

-.122 

-.138 




12 

13 

-.093 

-.102 

-.125 

-.137 


-.124 

-.122 

-.153 




13 

14 ' 

-.089 

-.101 

-.122 

-.140 


-.124 

-.120 

-.144 




14 

15 

-.096 

-.116 

-.130 

-.147 


-.138 

-.132 

-.135 




15 

16 

-.125 

-.120 

-.148 

-.157 


-.173 

-.155 

• 060 




16 

18 

-.125 

-.145 

-.155 

-.178 


-.173 

-.166 

-.171 




18 

19 

-.137 

-.166 

-.180 

-.204 


-.195 

-.195 

-.193 




19 

20 

-• 144 

-.179 

-.189 

-.212 


-.205 

-.203 

-.159 




20 

21 

-.182 

-.179 

-.188 

-.213 


-.208 

-.201 

-.190 




21 

22 

Hi 

-.137 

-.180 

-.194 


-.205 

-.197 

-.209 




22 






a - 6 


8 s o.o 





1 

.897 

• 613 

.713 

• 389 

1 

.810 

.455 

.920 

.732 

-.017 

• 771 

1 

2 

-.004 

-.053 

-.040 

-.044 


-.042 

-.043 

.006 

.000 

-.055 

-.020 

2 

3 

-.052 

-.075 

-.053 

-.052 


-.055 

-.046 

-.040 

-.048 

-.092 

-.031 

3 

4 

-.051 

-.106 

-.081 

-.078 


-.073 

-.075 

-.073 

-.091 

-.076 

-.036 

4 

5 

-.057 

-.110 

-.094 

-.085 


-.078 

-.082 

-.088 

-.081 

-.146 

-.098 

5 

6 

-.065 

-.102 

-.108 

-.093 


-.086 

-.092 

-.102 

-.138 

-.157 1 

-.162 

6 

7 

-.072 

-.103 

-.113 

-.105 


-.097 

103 

-.110 

-.095 


-.162 

7 

8 

-.075 

-.105 

-.124 

-.117 


-. 101 

-.114 

116 




8 

9 

-.086 

-.115 

-. 1 35 

-.131 


-.117 

-.116 

-.119 




9 

10 

-.087 

-.108 


-.127 


-. 120 

-.119 

-.106 




10 

11 

-.088 

-.102 


-*.132 


-. 121 






11 

12 

-.092 

-.100 


-.133 


-. 117 

-.121 

-.116 




12 

13 

-.092 

-.098 

-.119 

-.134 


-.121 

-.120 

-.132 




13 

14 

-.088 

-.098 

-.118 

-.136 


-.122 

-.123 

-.131 




14 

15 

-.092 

-.109 

-.126 

-.145 


-. 136 

-.127 

-.129 




15 

16 

-.120 

-.119 

-. 146 

-.153 


-.169 

150 

• 066 




16 

18 

-.123 

-.144 

-.150 

-.171 


-.172 

-.155 

-.160 




18 

19 

-.135 

-.164 

-.173 

-.196 


-. 194 

-.190 

-.100 




19 

20 

-.139 

-.175 

-.183 

-.206 


-.200 

-.199 

-.131 




20 

21 

-.177 

-.175 

-.182 

-.204 


-.202 

-.196 

-.187 




21 

22 

-.121 

-.136 

-.175 

-.182 


-.201 

-.195 

-.183 




22 
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Table 6 Concluded 
Pressure coefficients on swept wing 



NACA RM L57H30 


Configuration 9 M =2.0 l R =3.6 x KD 6 



Station 


o 







— r 








o 

1 

2 

3 

4 

24 

J 

5 

6 

7 

8 

9 

10 







a - 

12 

8= 20.0 






1 

.941 

.414 

wnm 

BBS 


| 

B5S 

.217 

1.019 

.320 

-.238 

• 522 

1 

2 

-.072 

-.151 

Bitta 





-.176 

-.139 

-.191 

-.230 

-.240 

2 

3 

-.111 

-.169 


B mm 



BOB 

-.168 

-. 149 

-.206 

-.203 

-.258 

3 

4 

-.111 

-.184 

BffZE 

mBM 



-. 178 

-.177 

-.049 

-.229 

-.233 

-.196 

4 

5 

-.113 

-.195 

-.185 

-.183 



-. 181 

-.182 

.869 

-.178 

-.250 

-.268 

5 

6 

-.122 

-.197 

-.191 

-.190 



-. 186 

-.185 

• 586 

-.227 

-.244 

-.254 

6 

7 

-.128 

-.182 

-.195 

-.192 



-.190 

-. 195 

.304 

-.167 


-.218 

7 

8 

-.129 

-.172 

-.204 

-.196 



-.196 

-.197 

-.29 2 




8 

9 

-.137 

-.172 

-.211 

-.208 



-.203 

-.199 

-.290 




9 

10 

-.140 

-.167 


-.203 



-.203 

-.203 

-.289 




10 

11 

-.142 

-.159 


-.205 



-.202 






11 

12 

-.141 

-.151 


-.205 



-.199 

-.202 

-.244 




12 

13 

-.140 

-.153 

-.211 

-.205 



-.201 

-.201 

-.220 




13 

14 

-.139 

-.151 

-.209 

-.207 



-.199 

-.203 

-.229 




14 

15 

-.143 

-.160 

-.209 

-.214 



-.208 

-.201 

-.253 




15 

16 

-.169 

-.161 

-.217 

-.217 



-.225 

-.209 

.020 




16 

18 

-.166 

-.184 

-.222 

-.232 



-.232 

-.213 

-.266 




18 

19 

-.176 

-.199 

-.231 

-.250 



-.249 

-.226 

-.274 




19 

20 

-.178 

-.210 

-.234 

-.256 



-.255 

-.234 

-. 176 




20 

21 

-.213 

-.209 

-.232 

-.259 



-.256 

-.240 

-.251 




21 

22 

-.138 

-.113 

-.140 

-.186 



-.235 

-.225 

-.221 




22 






a = 

12 

8= 30.0 






1 

.943 

MHj 

jHlBH 




.765 

.223 

1.020 

.132 

-.268 

.260 

1 

2 

-.075 


BiUB 




-. 167 

-.172 

-.111 

-.216 

-.261 

-.263 

2 

3 

-.112 


-.156 




-.166 

-.164 

-. 121 

-.229 

-.241 

-.273 

3 

4 

-.111 

-.184 

-.172 

-.172 



-.172 

-.175 

-.082 

-.250 

-.260 

-.196 

4 

5 

-.112 

-.191 

-.186 

-.180 



-.177 

-.180 

-.014 

-.223 

-.262 

-.280 

5 

6 

-.121 

-.195 

-.191 

-.187 



180 

-.185 

1.009 

-.248 

-.265 

-.250 

6 

7 

-.127 

-.180 

-. 195 

-.190 



-.185 

-.191 

.937 

-.170 


-.219 

7 

8 

-.129 

-.172 

-.204 

-.194 



-.198 

-.194 

.64 0 




8 

9 

-.138 

-.172 

-.211 

-.205 



-.203 

-.197 

-.301 




9 

10 

-.140 

-.167 


-.202 



-.203 

-.199 

-.304 




10 

11 

-.141 

-.161 


-.202 



-.203 






11 

12 

-.140 

-.147 


-.202 



-.199 

-.199 

-.269 




12 

13 

-.142 

-.152 

-.210 

-.203 



-.202 

-.199 

-.172 




13 

14 ' 

-.139 

-.149 

-.208 

-.2 04 



-.198 

-. 173 

-.203 




14 

15 

-.143 

-.161 

-.208 

-.212 



-.207 

-. 148 

-.259 




15 

16 

-.168 

-.160 

-.217 

-.214 



-.226 

-.177 

• 021 




16 

18 

-.167 

-.184 

-.221 

-.231 



-.232 

-.170 

-.262 




18 

19 

-.177 

-.201 

-.229 

-.249 



-.248 

-.204 

-.251 




Ufl 

20 

-.177 

-.210 

-.233 

-.256 



-.253 

-.221 

-.164 




ill 

21 

-.212 

-.208 

-.2 32 

-.258 



-.257 

-.231 

-.229 




HI 

22 

-.137 

-.111 

-.138 

-.182 



-.234 

-.231 

-.210 




■ 






a = 

15 

8= o.o 





| 

1 

.965 

.304 

.251 




.655 

.086 

.906 

.315 

-.170 

.647 

1 

2 

-.105 

-.200 

-.2 00 

BEIl 



-.224 

-.234 

-.271 

-.140 

-.163 

— . 167 

mm 

3 

-.132 

-.206 

-.203 

-.214 



-.217 

-.221 

-.260 

-.149 

-.199 

-.202 

mm 

4 

-.138 

-.218 

-.2 13 

-.218 



-.219 

-.222 

-.258 

-.2 19 

-.195 

-.181 

El 

5 

-.142 

-.226 

-.225 

-.222 



-.221 

-.222 

-.265 

-.201 



El 

6 

-.149 

-.230 

-.226 

-.225 



-.225 

-.225 

-.264 

-.225 



6 

7 

-.153 

-.228 

-.229 

-.227 



-.226 

-.228 

-.258 

-.143 


-.261 

7 

8 

-.153 

-.223 

-.236 

-.229 



-.232 

-.231 

-.257 




o 

9 

-.163 

-.217 

-.242 

- .239 



-.236 

-.231 

-.254 




9 

10 

-.167 

-.198 


-.235 



-.236 

-.233 

-.236 




10 

11 

-.167 

-.186 


-.237 



-.234 






11 

12 

-.165 

-.174 


-.237 



-.232 

-.232 

-.283 




12 

13 

-.165 

-.181 

-.241 

-.237 



-.232 

-.232 

-.265 




13 

EQ 

-.167 

-.178 

-.241 

-.237 



-.230 

-.234 

-.261 




14 

tj 

-.169 

-.186 

-.245 

-.239 



-.237 

-.235 

-.249 




15 


-.189 

-.187 

H*?,; lip 

-.243 



-.246 

-.235 

.018 




16 


-.190 

-.205 


-.254 



-.258 

-.253 

-.274 




18 


-.198 

-.220 


-.267 



-.269 

-.267 

-.272 




19 


-.200 

-.228 

-.262 

-.273 



-.272 

-.271 

-. 175 




20 


-.233 

-.226 


-.275 



-.275 

-.269 

-.251 




21 

LL 

-.163 

-.119 

mm 

-.192 



-.230 

in 





22 
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Table 7 Continued 
Pressure coefficients on swept wing 


Configuration! M=1.61 R=1.7 x I0 6 



Station 


■w 












V 

° 

1 

2 

3 

4 

24 

5 1 

6 

7 

8 

9 

10 







a- “ 6 

8= “20.0 



H 

• 736 

|BM 

? * s 

*587 


• 480 

• 617 

• 637 




1 


• 163 



• 278 


• 264 

.303 

.143 




2 

mm 

• 107 


B ■ 

• 161 


.194 

• 218 

-•006 




3 

es 

*099 

■ml 

■ fl 

• 145 


• 169 

• 178 

-•044 




4 

m 

.093 

Mam 

• 091 

.109 


.133 

• 151 

-•085 




5 

6 

• 069 

mtBBm 

.079 

.099 


.115 

• 131 

-•101 




6 

7 

*067 

Hess 

• 0 67 

.077 


*097 

• 101 

-.117 




7 

8 

• 059 

H urn 

*032 

• 052 


• 063 

• 077 

-.131 




8 

9 

*050 


• 016 

.030 


.044 

*067 

-•145 




9 

1 0 

• 044 

Hits 


.042 


• 048 

• 063 

-. 165 




10 

11 

*036 

MmM 


• 044 


.050 






11 

12 

• 036 

Mmm 


• 050 


• 061 

• 067 

-.139 




12 

13 

• 042 

Mum 

• 048 

• 048 


• 056 

• 077 

-.108 




13 

14 

• 040 

■MM 

• 044 

• 036 


.089 

• 202 

-*190 




14 

15 

.032 

Mmm 

• 038 

.133 


• 206 

• 238 

-.125 




15 

16 

*091 

■M 

• 105 

• 186 


• 190 

• 202 

• 390 




16 

17 


Mmm 

• 046 

.059 


.044 

• 073 

-•337 




17 

18 


mtmm 

.178 

.214 


• 254 

• 363 

.081 




18 

1! 

.137 

• 393 

• 454 

• 438 


• 488 

• 500 

• 162 




19 




• 436 

• 486 


• 520 

• 488 

• 187 




20 

El 

• 180 

• 290 

• 401 

• 438 


• 480 

• 414 

• 098 




21 

ii 

• 178 

• 238 

.303 

• 331 


• 313 

• 236 

-.019 

1 



22 






a= “ 4 


8= -lo.o 



i 

• 736 

• 619 

• 648 



• 486 

• 623 

.627 




1 

2 

• 167 

• 218 

• 258 



• 282 

• 315 

.153 




2 

3 

• 117 

• 127 

• 159 

• 171 


.220 

• 226 

• 006 




3 

4 

.101 

• 093 

• 127 

• 151 


.178 

• 188 

-•036 




4 

5 

.085 

.075 

• 093 

• 123 


• 147 

• 161 

-.073 




5 

6 

• 069 

*063 

.085 

.107 


.123 

• 143 

-.093 




6 

7 

*065 

.061 

*073 

• 083 


• 109 

• 111 

-•111 




7 

8 

• 059 

• 034 

• 040 

• 065 


• 073 

• 089 

-.121 




6 

9 

• 046 

*020 

• 026 

• 040 


.059 

• 083 

-•135 




9 

10 

• 046 

• 032 


• 046 


.059 

• 071 

-.149 




10 

11 

• 040 

• 042 


• 048 


• 054 






11 

12 

• 036 



• 054 


• 063 

• 083 

-.153 




12 

13 

.046 

• 046 

.052 

• 059 


• 065 

• 071 

-*225 




13 

14 

• 044 

• 046 

*048 

• 048 


• 067 

• 071 

-.171 




14 

15 

• 030 

• 006 

.012 

• 020 


• 010 

• 020 

-•296 




15 

16 

• 075 

-•101 

-.095 

-•111 


-.107 

-.117 

• 152 




16 

17 


-•111 

-.101 

-.115 


-.135 

-•127 

-.337 




17 

18 


• 059 

• 012 

-•004 


-.034 

• 040 

-.042 




18 

19 

“•014 

.059 

.0 77 

• 061 


• 079 

• 048 

-.160 




19 

20 



*052 

• 063 


• 059 

• 034 

-•160 




20 

nm 

• 012 

*008 

• 044 

• 050 


• 067 

• 024 

-.165 




21 

Bfl 

“•020 

• 014 

.030 

• 042 


• 042 

-.022 

-. 160 




22 






a =- 6 


8= o.o 



i 

• 748 

• 621 

• 635 



• 480 

• 617 

• 617 




1 

2 

• 167 

.222 

• 262 

.288 


• 284 

• 315 

• 157 




2 

3 

• 119 

.135 

• 165 

• 176 


• 218 

• 228 

• 018 




3 

4 

1 

• 097 

.127 

• 153 


• 166 

• 194 

-.022 




4 

5 

mill 

• 079 

.101 

*121 


• 153 

• 169 

-.065 




5 

6 


• 069 

• 087 

• 109 


• 129 

• 145 

-•083 




6 

7 

K 3 

• 059 

• 075 

*085 


• 113 

• 113 

-.099 




7 

8 

■ 1 

• 036 

*0 46 

• 063 


*073 

• 103 

-•105 




8 

9 

• 052 

• 024 

.030 

• 044 


• 056 

• 089 

-•121 




9 

10 

• 046 

• 034 


• 050 


• 061 

• 083 

-.137 




10 

11 

• 042 



• 052 


• 063 






11 

12 

• 038 



• 063 


• 069 

• 091 

-•141 




12 

13 

• 050 


• 061 

• 061 


.071 

• 081 

-•206 




13 

14 

• 046 

lIlV ’ . V 

• 052 

• 054 


.071 

.075 

-.175 




14 

15 

• 038 

*010 

• 016 

• 022 


• 012 

• 036 

-.271 




15 

16 

• 075 


-.115 

-•149 


-.109 

-.137 

• 142 




16 

17 



-.145 

-.163 


-•171 

-•153 

-*375 




17 

18 


-•034 

-.034 

-•030 


-.044 

-.034 

-.142 




18 

19 

-•056 

-.087 

-.091 

-.083 


-•073 

-.081 

-.212 




19 

20 



-.103 

-*091 


-.061 

-•089 

-.217 




20 

21 

-.093 

-•089 

-.107 

-.097 


-.083 

-.095 

-.212 




21 

22 

-•061 

-.067 

-•091 

-•087 


-*075 

-.109 

-.192 




22 
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Table 7 Continued 

Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 1 M = i .61 R = 1.7 x K ) 6 



Station 

171 

o 

1 

2 

3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

m 






a = - 6 


8 = o.o 



1 

.745 

m !ss 

• 660 

.602 


• 428 

.630 

.579 




i 

2 

.190 

fiV I ' 

.287 

.311 


.315 

.339 

.178 




2 

3 

.139 

Efl 

.194 

.202 


• 246 

.256 

.040 




3 

4 

.129 


.157 

*176 


.208 

• 220 

-.008 




4 

5 

• 115 

' t [Ml 

.125 

• 149 


.178 

• 192 

-.061 




5 

6 

• 099 

.089 

• 111 

.129 


.151 

• 166 

-.077 




6 

7 

.089 

.083 

.099 

.111 


.137 

.137 

-.097 




7 

8 

.083 

.052 

.063 

• 089 


*097 

.125 

-.105 




8 

9 

.079 

.040 

• 046 

• 067 


.085 

• 109 

-. Ill 




9 

10 

.067 

• 050 


.075 


.087 

.103 

-.133 




10 

11 

.063 

.065 


.081 


• 089 






11 

12 

.063 

.069 


.087 


• 093 

• 111 

-• 145 




12 

13 

.069 

.077 

.081 

.083 


.097 

« 103 

-.204 




13 

14 

.069 

.071 

.077 

.077 


.097 

.095 

-.307 




14 

15 

.065 

.030 

.038 

.046 


• 036 


-.300 




15 

16 

.159 

-.133 

-.115 

-.159 


-.117 

-.178 

-.311 




16 

17 


-.115 

-.147 

-.157 


-.170 

-.159 

-.186 




17 

18 


-.061 

-.042 

-.036 


-.026 

-.046 

-.271 




18 

19 

-.079 

-.103 

-.113 

-.119 


-.101 

-• 131 

-.282 




19 

20 



-.119 

-.121 


-.115 

-.141 

-.279 




20 

21 

-.095 

-.123 

-.127 

-.127 


-.119 

-.147 

-.256 




21 

22 

-.071 

-.091 

-.107 

-.103 


-.105 

-.157 

-• 142 




22 






a - “ 6 


8 = 10.0 



1 

• 743 

.616 

• 662 

.595 


• 438 

*624 

. 587 




1 

2 

.188 

*248 

.287 

• 313 


.321 

• 343 

• ieo 




2 

3 

.137 

.153 

• 192 

.196 


• 248 

.256 

• 034 




3 

4 

.129 

.121 

.153 

• 180 


.206 

.214 

-.014 




4 

5 

.115 

.103 

.119 

.147 


.176 

• 190 

-.063 




5 

6 

.099 

• 091 

.105 

.131 


.151 

• 168 

-.085 




6 

7 

.091 

.085 

.095 

.113 


.133 

.133 

-•105 




7 

8 

• 087 

.061 

.063 

.083 


.091 

.113 

-.115 




8 

9 

.085 

.048 

.050 

.057 


.075 

.107 

-.125 




9 

10 

.069 

.055 


.071 


.073 

.097 

-.141 




10 

11 

.067 

.065 


.075 


.077 






11 

12 

.065 

.067 


.085 


.081 

• 103 

-.147 




12 

13 

.071 

.071 

.075 

.031 


• 085 

• 099 

-.200 




13 

14 

.071 

• 067 

.075 

.069 


.089 

• 095 

-.317 




14 

15 

.063 

• 030 

.032 

.038 


• 026 

.030 

-.310 




15 

16 

• 159 

-.109 

-.115 

-.188 


-.135 

-.170 

-.319 




16 

17 


-.099 

-.113 

-.139 


-.174 

-.139 

-.254 




17 

18 


-.168 

-.176 

-.153 


-.159 

-.161 

-.311 




18 

19 

-.139 

-.216 

-.220 

-.210 


-.208 

-.212 

-.313 




19 

20 



-.226 

-.220 


-.214 

-.224 

-.275 




20 

21 

-.182 

-.220 

-.234 

-.220 


-.216 

-.230 

-.259 




21 

22 

-.164 

-.129 

-.208 

-.208 


-.196 

-.218 

-.117 




22 






a =- 6 


8 = 20.0 



1 

I 

• 741 i 

i 

• 608 1 

.660 

.600 


• 436 

.634 

.585 


i 


1 

2 

.186 

.246 

.289 

.307 


.321 

#349 

• 186 




2 

3 

.137 

• 155 

.188 

.194 


.244 

.264 

.038 




3 

4 

.125 

.115 

.149 

.176 


.208 

.220 

-.010 




4 

5 

• 111 

.097 

.119 

.141 


.178 

.194 

-.067 




5 

6 

.095 

.087 

.107 

.127 


.155 

.170 

-.093 




6 

7 

• 087 

.081 

.093 

.103 


.135 

.131 

-.107 




7 

8 

.079 

.055 

.061 

.079 


.097 

.115 

-.117 




8 

9 

.075 

.040 

.0 44 

.055 


.079 

. 109 

-.131 




9 

10 

• 063 

• 046 


.073 


.083 

.095 

-.143 




10 

11 

.059 

.059 


.075 


.083 






11 

12 

• 059 

.061 


.083 


.093 

• 109 

-.151 




12 

13 

.061 ; 

.067 

.077 

.083 


• 091 

• 105 

-.204 




13 

14 

.065 

.061 

.069 

.075 


.097 

• 103 

-.313 




14 

15 

.059 

.022 

• 030 

• 042 


.034 

• 044 

-.330 




15 

16 

.151 

-.059 

-.113 

-.188 


-.123 

-.105 

-. 323 




16 

17 


-.050 

-.097 

-.157 


-.170 

-.095 

-.334 




17 

18 


-.270 

-.285 

-.252 


-.260 

-.260 

-. 350 




18 

19 

1 

• 

as 

-.313 

-.321 

-.297 


-.293 

-.295 

340 




19 

20 



-.317 

-.309 


-.295 

-.305 

-.313 




20 

21 

-.268 

-.309 

-.323 

-.3 09 


-.299 

-.305 

-.290 




21 

22 

-.258 

-.186 

-.281 

-.283 


-.264 

-.279 

-.094 




22 















• • 


• • • 



6 


8 = 58 #* 


8 9 10 - 



mm 


WEBm 



-•026 

-.061 

-.024 

-.087 

• 131 

-.087 

.278 

-.091 

• 367 

• 048 

.375 

• 161 

• 347 

• 293 

• 230 

• 178 

• 198 

.143 

• 157 

• 143 

• 238 

• 246 

• 399 

• 341 

• 006 

.054 

• 730 

• 533 

• 585 

*323 

1.007 

• 410 

1.029 

• 646 

• 704 

•'660 


8 = - 58.6 


• 668 

.674 


660 

*341 

.472 

■ 

216 

.432 

• 486 

H 

135 

• 484 

.494 

m 

097 

.516 

.494 

• 

065 

.531 

.472 

• 

059 

.545 

• 454 


048 

• 522 

.434 


050 

.498 

• 422 


042 

• 466 

• 424 

.393 

1 

040 

• 333 

• 357 

■ 

093 

• 202 

• 347 


044 

• 111 

• 327 


094 

.133 

• 299 


033 

.188 

.290 


45 8 

.089 

• 030 

-• 

004 

.224 

• 309 


181 

• 159 

• 313 


273 

.105 

• 272 


306 

• 127 

• 224 


262 

.119 

• 079 


142 


8 = - 53.8 
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Table ^ Continued 

Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 1 M= 1*61 R=i*7 x 10 6 



Station 


o 

1 

2 

3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 







a ~ - 

i 

8= 30.0 



B 

mm 

m\\m 

• oSi 

.591 


• 426 

• 630 

.579 




1 

H 

wtg 


!lK : 

.311 


.315 

• 349 

• 186 




2 

HI 

Hi 



.196 


• 246 

• 260 

• 038 




3 

4 

.127 


• 151 

.172 


• 204 

• 214 

-.014 




4 

5 

.107 

.097 

.117 

.139 


.176 

• 190 

-.067 




5 

6 

.093 

• 091 

.103 

.127 


• 151 

• 164 

-.085 




6 

K 

.091 

.081 

.091 

.109 


.133 

• 131 

-.107 




7 

m 

.003 

.057 

.057 

*079 


.097 

• 113 

-.123 




8 

K 

.073 

• 042 

.042 

.055 


.079 

• 103 

-.123 




9 

1! 

.063 

.050 


.067 


• 079 

• 095 

-.135 




10 


.061 

• 063 


• 069 


.083 






11 


.065 

*065 


.081 


• 091 

• 107 

-.133 




12 


.065 

• 069 

.073 

.077 


• 089 

.103 

-.119 




13 


.065 

• 063 

.069 

.071 


*095 

• 097 

-.179 




14 


.059 

.032 

.036 

.038 


.032 

• 044 

-.300 




15 


.151 

• 038 

-.022 

-.127 


-.105 

-.018 

-.171 




16 



• 034 

-.018 

-.151 


-.153 

-.046 

-.355 




17 



-.357 

-.369 

-.345 


-.353 

-.345 

-.369 




18 


-.303 

-.396 

-.394 

-.375 


-.375 

-.363 

-.355 




19 




-.388 

-.382 


-.367 

-.357 

-.352 




20 

21 

-.347 

-.377 

-.382 

-.369 


-.361 

-.349 

-.327 




21 

22 

-.343 

-.268 

-.333 

-.339 


-.319 

-.323 

-.038 




22 






a= ** 


8= 39.2 



1 


• 608 

.6 64 

• 589 


• 424 

.630 

.579 




1 

2 


• 244 

.287 

.313 


.321 

.351 

• 178 




2 

3 


.155 

.192 

.200 


• 244 

• 264 

.042 




3 

4 

.127 

.119 

.155 

.176 


.204 

*220 

.012 




4 

5 

.113 

.103 

.123 

.149 


• 176 

• 194 

-.010 




5 

6 

.091 

• 091 

• 111 

.131 


• 151 

• 172 

-.020 




6 

7 

.089 

.083 

• 099 

• 111 


• 135 

. 135 

-.038 




7 

8 

.079 

.059 

.065 

• 083 


• 099 

• 113 

-.048 




8 

9 

.073 

.042 

.050 

• 059 


• 081 

• 107 

-.048 




9 

10 

.061 

.048 


.071 


.079 

.097 

-.061 




10 

11 

.059 

.063 


.071 


• 083 






11 

12 

.061 

• 063 


• 079 


.091 

• 105 

-.052 




12 

13 

• 065 

.069 

.081 

• 079 


• 095 

• 105 

*025 




13 

14 ' 

.067 

.067 

.077 

• 073 


• 099 

• 095 

-.027 




14 

Eg 

.063 

• 048 

.137 

.123 


• 038 

• 061 

-.250 




15 

in 

mni 

.145 

.216 

.135 


-.075 

• 040 

• 015 




16 

17 


.131 

• 204 

.159 


• 198 

.069 

-.342 




17 

18 


-.414 

-.412 

-.392 


-.398 

-.375 

-.359 




18 

19 


-*444 

-.426 

-.408 


-.406 

-•377 

-.346 




19 

Ql 



-.414 

-.410 


-.388 

-.369 

-.359 




20 


■ 

-.418 

-.404 

-.394 


-.384 

-.363 

-.336 




21 


HHl 

-.333 

-.373 ] 

-.377 


-.349 

-.339 

.046 




22 






a= - i 

S> 

8= 48.9 



l 

.741 


■RRKj 

HB 


wm 

• 630 

.577 




1 

2 

• 186 





■£ 

• 345 

.184 




2 

3 

.137 

9vRi! 




wBSM 

• 262 

• 040 




3 

4 

.125 

.115 


.172 


.206 

• 216 

.016 




4 

5 

• 111 

• 095 


• 143 


• 174 

• 194 

.020 




5 

6 

.095 

• 091 


.131 


• 155 

.174 

.026 




6 

7 

.085 

.083 


.107 


.137 

• 135 

• 020 




7 

8 

.081 

• 059 


.085 


.093 

• 109 

• 010 




8 

9 

.071 

• 042 

.046 

• 059 


• 077 

• 107 

.022 




9 

10 

.065 

• 050 


• 069 


.077 

• 095 

.012 




10 

11 

*059 

.061 


• 073 


• 081 






11 

12 

• 061 

• 067 


• 081 


.089 

• 107 

.044 




12 

13 

.065 

• 069 

.075 

.081 


.093 

. 103 

• 184 




13 

14 

.067 

• 065 

.101 

.170 


.157 

.105 

.171 




14 

15 

.069 

.115 

.297 

.317 


.137 

• 164 

-.100 




15 

16 

.151 

.256 

.351 

.355 


• 052 

• 206 

.217 




16 

17 


• 226 

*254 

.311 


.497 

• 315 

-•361 




17 

18 


-.458 

-.442 

-.416 


-.420 

-•392 

-•363 




18 

19 

-.398 

-.478 

-.444 

-.428 


-.424 

-.388 

-.363 




19 

20 



-.438 

-.424 


-.414 

-.388 

-.367 




20 

21 

-.446 

— .456 

-.434 

-.418 


-•412 

-.388 

-.355 




21 

22 

-.444 

-.400 

-.414 

-.410 


388 

-.367 

.102 




22 
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Table 7 Continued 

Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 1 M=1.61 R=l*7 x KD 6 






Station 


o 

i 

2 

3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

o 






a- 

5 






1 

*769 

• 599 

*637 

• 460 


Bn 

• 541 

• 775 




1 

2 

• 030 

-.002 

.022 

.030 



. 198 

• 125 




2 

3 

-•022 

-.059 

-.050 

-.034 


msm 

• 266 

*107 




3 

4 

-•030 

-.063 

-.063 

-.061 


.059 

.333 

. 123 




4 

5 

-.042 

-.075 

-.083 

-.075 


• 286 

.393 

.105 




5 

6 

-.059 

-.083 

-.087 

-.012 


• 422 

.399 

.107 




6 

7 

-.065 

-.087 

-.093 

• 145 


.464 

.401 

.105 




7 

8 

-.063 


E ' 

• 266 


• 466 

.389 

.103 




8 

9 

-.075 



.329 


.434 

.387 

.005 




9 

10 

-.085 



.319 


.399 

.375 

• 085 




10 

11 

-.085 

-.099 


.276 


• 353 






11 

12 

-.085 

-.087 


• 230 


.268 

.361 

.073 




12 

13 

-.087 

.147 

.270 

• 184 


.198 

.339 

.008 




13 

14 

-.081 

• 270 

• 218 

• 161 


• 145 

.315 

-.079 




14 

15 

• 075 

.278 

• 176 

.180 


• 149 

.270 

• 012 




15 

16 

• 182 

• 030 

-.006 

• 111 


.145 

♦ 256 

.456 




16 

17 


• 056 

.038 

.075 


.139 

.087 

-.004 




17 

18 


• 621 

• 652 

• 500 


.254 

.260 

. 158 




18 

19 

• 849 

• 950 

.480 

• 268 


• 188 

.254 

.267 




19 

na 



1.089 

• 482 


• 206 

.230 

.269 




20 

i 

• 680 

.978 

1.029 

.799 


.276 

.204 

• 219 




21 

□ 

.609 

• 639 

.678 

• 688 


• 248 

.073 

• 108 

! 




22 

H 





a~ < 


8 = - 44.3 






B 

.767 

.597 

• 642 



• 660 


.769 




1 

El 

• 032 

.002 

.028 

.042 


• 044 


.044 




2 

El 

-.020 

-.052 

-.038 



-.004 


.020 




3 

4 

-.034 

-.056 

-.061 

-.052 


-.044 

.125 

.087 




4 

5 

-.032 

-.069 

-.075 

-.073 


-.024 

.276 

• 099 




5 

6 

-.054 

-.077 

-.075 

-.085 


.137 

.335 

.113 




6 

H 

-.056 

-.081 

-.087 

-.085 


.299 

.351 

.113 




7 

E] 

-.065 

-.093 

-.109 

.048 


.385 

.333 

.119 




8 


-.077 

-.107 

-.119 

.218 


• 395 

.333 

.103 




9 

19 

-.081 

-.103 


• 266 


.375 

.327 

.103 




10 

Bl 

-.087 

-.095 


.293 


.351 






11 

12 

-.085 

-.089 


• 290 


.315 

.321 

• 067 




12 

13 

-.085 

-.030 

.272 

• 262 


• 260 

• 315 

-.017 




13 

14 

-.079 

• 226 

• 282 

.224 


.208 

.295 

-.062 




14 

15 

-.026 

.299 

• 224 

*198 


.176 


.012 




15 

16 

• 097 

• 178 

• 016 

• 034 


.137 


• 387 




16 

17 


• 065 

• 079 

• 109 


.147 


-.042 




17 

18 


• 405 

.524 

• 452 


.254 

• 250 

• 042 




18 

19 

• 682 

• 730 

.379 

.258 


• 202 

.258 

• 094 




19 




1.083 

• 484 


.238 

.254 

• 112 




20 

Ipl 

.577 

.898 

• 999 

• 833 


• 315 

• 242 

• 100 




21 

El 

.555 

• 599 

.652 

• 664 


• 280 

• 121 

• 031 




22 






a = C 

) 

8 = - 39.5 





i 

.767 

.599 

• 639 

B5S 


• 652 

• 514 

• 759 




1 

2 

.032 

.000 

.032 

HI 


.040 

• 056 

• 014 




2 

3 

-.028 

-.050 

-.032 

-.028 


-.010 

-.012 

-.089 




3 

4 

-.032 

-.063 

-.061 

-.063 


-.046 

-.044 

-.008 




4 

5 

-.036 

-.075 

-.079 

-.079 


-.077 

.069 

.061 




5 

6 

-.056 

-.081 

-.083 

-.093 


-.065 

• 182 

• 113 




$ 

7 

-.063 

-.077 

-.093 

-.099 


.020 

.282 

• 115 




7 

8 

-.067 

-.097 

-.111 

-.111 


• 194 

• 284 

• 121 




8 

9 

-.077 

-.107 

-.119 

• 000 


.290 

• 288 

.117 




9 

10 

-.077 

-.101 


• 103 


.323 

• 293 

• 105 




10 

11 

-.083 

-.091 


• 246 


.321 






11 

12 

-.085 

-.089 


.268 


.307 

• 286 

• 067 




12 

13 

-.083 

-.077 

• 246 

• 270 


.280 

.284 

-.025 




13 

14 

-.073 

.079 

• 272 

• 254 


• 248 

.274 

-.065 




14 

15 

-.069 

• 268 

• 262 

.220 


.210 

• 258 

• 008 




15 

16 

.026 

.236 

.133 

• 105 


.178 

.250 

• 381 




16 

17 


.061 

.105 

.127 


.155 

• 123 

-.048 




17 

18 


• 295 

• 373 

• 359 


.248 

.254 

.035 




18 

19 

.522 

.648 

.353 

.244 



.258 

• 067 




19 

ita 



• 956 

.452 



• 266 

• 094 




20 

EO 

• 486 

.803 

• 946 

• 754 



.282 

.087 




21 

Ea 

• 484 

.547 

*601 

• 650 



• 173 

• 023 




22 
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MCA RM L57H50 


Configuration 1 


Table 7 Continued 

Pressure coefficients on swept wing 


R- 1*7 x 10 


8 9 10 






.603 

■SK 

.012 

■Sifu 

-.038 

E Ell 

-.044 

-.0 36 

-.061 

-.065 

-.069 

-.071 

-.065 

-.073 

-.083 

-.093 

-.095 

-.087 

-.081 

-.073 

-.105 

— .061 

-.073 

-.065 

-.079 

-.097 

-.097 

-.115 

-.129 

-.109 

-.127 

-.109 

-.133 

-.151 

-.161 

-.157 

-.127 

-.161 

-.087 

-.147 







• 769 

BUM 

• 069 


.034 


• 018 

.002 

• 012 

-.022 

-.008 

-.028 

-.010 

-.026 

-.028 

-.050 

-.028 

-.061 

-.042 

-.055 

-.044 

-.044 

-.042 

-.030 

-.034 

-.034 

-.030 

-.032 

-.038 

-.069 

.044 

-.105 

-.075 

-.188 

-.190 

-.220 

-.208 

-.250 

-.176 

-.186 




-.020 
-.030 

— •034 
-.048 

-.103 
-.107 
172 -.192 

226 -.254 

246 -.258 

246 -.260 

228 -.260 


















NACA RM L57H50 



Table 7 Continued 

Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 1 M = 1.61 R=i.7 x K> 6 






Station 


6 

1 

2 

1 3 1 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

§ 






a - C 


8 = 5.0 




B 

.769 

• 620 

• 656 

• 501 


• 660 

• 553 

• 771 




1 


• 048 

• 026 

• 063 

• 079 


• 093 

• 109 

• 036 




2 

B 

• 002 

-•034 

-.016 

-.008 


• 022 

• 018 

-.099 




3 

4 

-.010 

-•036 

-.0 34 

-.034 


-.008 

-.006 

-.067 




4 

5 

-.018 

-•055 

-.055 

-.048 


-.034 

-.020 

-.065 




5 

6 

-.040 

-•059 

-•063 

-•065 


-.044 

-.040 

-.077 




6 

7 

-•042 

-•059 

-•067 

-.067 


-.059 

-.057 

-.077 




7 

e 

-.057 

-•081 

-•091 

-.077 


-.081 

-.065 

-•093 




8 

9 

-.059 

-•089 

-.099 

-.095 


-.091 

-.071 

-•089 




9 

10 

-•067 

-.085 


-.085 


-.085 

-.085 

-.109 




10 

11 

-.073 

-.075 


-.085 


-.083 






11 

12 

-.071 

-•069 


-.079 


-.079 

-.071 

-.113 




12 

13 

-.067 

-•063 

-•075 

-.079 


-.073 

-*079 

-.008 




13 

14 

-•063 

-•067 

-•075 

-.077 


-.071 

-•081 

-•138 




14 

15 

-.075 

-•097 

-.103 

-.097 


-.109 

-.097 

-.190 




15 

16 

• 008 

-.111 

-.131 

-.129 


-•139 

-•119 

-.100 




16 

17 


-•099 

-•111 

-.117 


-•119 

-•117 

-.206 




17 

18 


-•190 

-•184 

-.194 


-.196 

-*210 

-•254 




18 

19 

-•180 

-•240 

-•244 

-.254 


-.248 

-•264 

-•288 




19 

20 



-.250 

-.254 


-•240 

-.277 

-.282 




20 

21 

-•228 

-•246 

-.254 

-.256 


-.264 

-.273 

-•275 




21 

22 

-.176 

-•153 

-.222 

-.230 


-.236 

-.260 

-.063 




22 

■ 





a = 0 


8 = 10*0 




H 

• 771 

• 626 

• 652 

• 501 



• 555 

.773 




1 

B 

Wm 

• 020 

• 061 

• 079 


• 079 

• 103 

*026 




2 

B 

1 

-.038 

-.024 

-.010 


• 016 

• 014 

-.115 




3 

4 


-•040 

-.0 44 

-.036 


-.020 

-.014 

-.075 




4 

5 

B 3 

-•061 

-.059 

-.057 


-.044 

-.030 

-*063 




5 

6 

-.042 

-•063 

-.067 

-.071 


-.052 

-.044 

-.077 




6 

7 

-.044 

-.063 

-.075 

-.075 


-.067 

-.067 

-*079 




7 

8 

-.061 

-•079 

-.095 

-.087 


-.087 

-.075 

-•091 




8 

9 

-.059 

-•097 

-.105 

-.107 


-.099 

-.003 

-•087 




9 

10 

-.065 

-•085 


-.099 


-.095 

-.091 

-*105 




10 

11 

-•073 

-.075 


-.095 


-.093 






11 

12 

-•069 

-•073 


-.093 


-.087 

-.083 

-.111 




12 

13 

-•069 

-•065 

-•079 

-.091 


-.085 

-.083 

-.023 




13 

14 

-.063 

-•073 

-•077 

-.091 


-.079 

-.091 

-.131 




14 

15 

-•079 

-.107 

-•107 

-.107 


-.115 

-.103 

-.190 




15 

16 

-.008 

ME ! • i S 

-.105 

-.127 


-•119 

-.095 

-.081 




16 

17 



E *!• 

-.101 


-•099 

-.093 

-.234 




17 

18 



IE ! i 

-.244 


-.242 

-.260 

-.296 




16 

19 

-•198 



-.299 


-•297 

-.305 

-.325 




19 




-•295 

-.303 


-.301 

-.313 

-.323 




20 

m 

-.266 

-•287 

-•299 

-.299 


-.305 

-.311 

-.323 




21 

BS 

-.226 

-.157 


-.270 


-.268 

-.281 

-•042 




22 







a = o 


o 

• 

o 

cm 

ii 

CO 



n 

Bui 

• 620 

■VPB 

• 499 



.557 

• 775 




1 

mm 


• 024 

r -Wfi 

• 075 


• 083 

• 101 

• 026 




2 

3 


-•034 

&Lri*y- 

-.010 


• 010 

• 004 

-•109 




3 

4 

Ei fll 

-.042 

nT SI 

-.040 


-•024 

-.020 

-.073 




4 

5 


-.057 

IKJTMri TMM « 

-.052 


-•042 

-•034 

-•067 




5 



-•069 

-•067 

-•073 


-.055 

-.052 

-.075 




6 



-.063 

-•075 

-.081 


-.069 

-.065 

-.077 




7 



-•081 

-•091 

-•097 


-.093 

-.089 

-.091 




8 


-•055 

-•095 

-.101 

-.105 


-.101 

-.093 

-.087 




9 


-.067 

-.089 


-•097 


-.099 

-•097 

-.103 




10 

|i| 

-•071 

-•083 


-.099 


-.093 






11 

[9 

-.073 

-.073 


-.091 


-•089 

-.093 

-.117 




12 

Bl 

-•065 

-.071 

-•083 

-.087 


-.089 

-•095 

-.038 




13 

14 

-•061 

-•071 

-•083 

-.091 


-.085 

-•093 

-.079 




14 

15 

-.075 

-•095 

-.079 

-.057 


-.032 

-•014 

-.200 




15 

16 

-•010 

-•026 

• 006 

• 020 


.012 

• 020 

-.056 




16 

17 


-•034 

• 016 

• 030 


.030 

• 030 

-•292 




17 

18 


-.311 

-.315 

-.307 


-.323 

-.327 

-•359 




18 

19 

-.256 

-.353 

-•361 

-.355 


-.357 

-.357 

-•384 




19 

20 



-•361 

-.361 


-.359 

-.363 

-•384 




20 

HI 

-•313 

-•349 

-•361 

-•359 


-.357 

-.353 

-•371 




21 

Eli 

-•309 

-•204 

-.273 

-.303 


-.301 

-.315 

viol 3 




22 
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Table 7 Continued 
Pressure coefficients on swept wing 


Configuration l M=1.61 R=l.7 x fO 6 



| Station 


6 - 













o 

P 

2 

3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 







a = C 


8 = 58.6 



1 

IKZTI 

• 622 

• 658 

■RfV 


IR9 

• 386 

• 830 




1 

U 


• 020 

• 061 

• 085 


• 083 

• 071 

.014 




2 

H 

v 

-.038 

-•022 

-.004 



• 012 

-•038 




3 

4 

-•012 

-*040 

-•040 

-.032 



-.014 

-•016 




4 

5 

-•018 

-•055 

-.052 

-•057 


-.042 

-•028 

• 004 




5 

6 

“•038 

“•055 

-•063 

-.067 


-.055 

-•042 

-.004 




6 

7 

“•044 

“•057 

-.071 

-.071 


-•061 

-•065 

-.002 




7 

8 

-.052 

“*079 

-•087 

-.089 


-.083 


-•022 




8 

9 

-•059 

“•093 

-•097 

-.101 


-•095 


-.022 




9 

HI 

-•061 

-•087 


-•093 


-•091 

-•087 

-.052 




10 

ul 

-.067 

-.075 


-.093 


“•091 






11 

E9 

“•067 

-•069 


-.083 


-.083 

-.079 

-•089 




12 


-•065 

-•063 

-.071 

-.085 


-.083 

-.077 

• 163 




13 

Bfl 

-•065 

-.069 

-•042 

• 028 


• 040 

• 061 

— .060 




14 

15 

-.059 

• 028 

• 174 

• 210 


• 186 

• 200 

-.400 




15 

18 

“•016 

• 153 

• 206 

• 230 


• 222 

• 200 

• 121 




16 

17 


• 036 

-.004 

BITTbI 


• 099 

• 052 

-•409 




17 

18 


-•497 

-•468 

-•438 


-.440 

-•416 

-.409 




18 

19 

-•440 

-•509 

-.462 

“•444 


-.436 

-•420 

-.415 




19 

20 



-•462 

-.440 


-.432 

-.422 

-.413 




20 

21 

-.493 

-•480 

“•464 

-•436 


-.438 

-.418 

-.392 




21 

22 

-♦482 

-.418 

“•444 

“•428 


-.418 

-.398 

• 106 




22 

■ 





a = 6 


8 = “ 58.3 



n 

• 799 

.537 

• 510 

• 081 


• 702 

• 309 

• 793 




1 


-.085 

-•242 

“•246 

-.226 


• 169 

.196 

• 008 




2 

n 

-.157 


-.246 

-•202 


• 206 

• 216 

• 071 




3 


-.141 

la J 

-.262 

-.056 


• 214 

• 196 

• 087 




4 

El 

-*149 

lit 1 

-.274 

*040 


• 226 

• 220 

• 075 




5 

6 

-.165 

■ ms 

-.270 

• 125 


.272 

• 252 

• 083 




6 

7 

-.173 

-.202 

-.254 

.139 


• 280 

• 266 

• 079 




7 

8 

-.102 

-•216 

-•050 

• 115 


.244 

• 256 

• 083 




8 

9 

-.186 

-.222 

• 075 

• 075 


• 164 

• 246 

• 081 




9 

n 

-.186 

-.216 


• 012 


• 113 

• 220 

.097 




10 

n 

“•190 

-.208 


-•034 


• 061 






11 


-•186 

• 044 


-•061 


• 022 

• 186 

• 184 




12 


-.190 

• 119 

• 014 

-.077 


-.014 

• 153 





13 


“•127 

• 117 

“•0 46 

-•061 


“•040 

• 119 





14 

15 

• 056 

• 087 

• 165 

• 139 


-.056 

• 121 





15 

16 

• 109 

*153 

.597 

• 335 


-.083 

• 139 





16 

17 


• 202 

• 206 

.250 


• 404 

• 323 





17 

18 


• 811 

• 627 

• 381 


• 038 

• 180 





18 

19 

• 847 

• 892 

• 391 

• 182 


• 036 

• 157 





19 




• 015 

• 103 


-•026 

• 127 





20 

Si 

• 787 

1.049 

• 952 

• 242 


-•038 

• 099 





21 

El 

• 637 

• 676 

• 672 

• 363 


-.065 

-•010 





22 






a = 6 


8 = - 48*7 



i 

■ 1 

• 535 

• 516 

• 081 


• 690 

• 194 

• 819 




1 

2 


-.234 

-.248 

-.266 


-.234 

-.117 

-.163 




2 

BB 


-•230 

-.246 

-•250 


-•149 

-•079 

-•117 




3 

11 


-•222 

-.264 

-.266 


-•087 

-.099 

-.073 




4 


iBi 1 >1 

-•216 

-.272 

-.272 


“•024 

-•065 

-•030 




5 

bV 

-•165 

-•208 

-.266 

-•262 


• 028 

• 020 

-*020 




6 

Bfl 

“•173 

-.200 

“.252 

-.186 


*099 

• 081 

“•034 




7 

Bfl 

“•182 

-.210 

-•250 

-.105 


♦ 109 

♦ 117 

-.050 




8 

Kj 

“•190 

-•218 

-.250 

-.032 


• 091 

• 131 

-.059 




9 

Kfl 

“•192 

-.212 


• 012 


• 042 

• 127 

“•024 




10 

TV 

“•192 

-.206 


• 030 


• 004 






11 

tv 

-•194 

-•204 


• 012 


-.022 

• 119 

• 036 




12 

tv 

“•194 

-*135 

• 105 

-•004 


-•042 

• 105 





13 


“•106 

• 067 

.097 

-•012 


-♦056 






14 


“•135 

• 149 

• 052 

• 014 


-.077 






15 


“•020 

• ooo 

-.061 

• 024 


-•113 

.077 





16 

17 


• 196 

• 254 

• 282 


• 391 

wESm 





17 

18 


• 335 

warm 

• 270 


• 056 






18 

19 

• 527 

• 524 


• 069 


• 004 

■ m| 





19 

20 



ESI 

• 190 


-.042 

| mu 





20 

21 

• 529 

• 880 

• 968 

.537 


-.008 






21 

22 

• 480 

.571 

• 627 

• 629 


-.036 

Bmfl 





22 
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Table 7 Continued 
Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 1 


R'1.7 x 10 


8 9 10 


8 = 10.0 


• 799 


MEMl 

-•057 

m jjtsi 

BSml 

-•121 


sfu9 ; - 

-•109 

|||§ Mm 

BSfBc 

-.125 


-•228 

-•141 


-•220 

-*141 

-.170 

-•210 

-*161 

-•182 

-.218 

-*161 

-.194 

-•218 

-*164 

-.184 


-.166 

-•174 


-.164 

-•172 


-•159 

-•161 

-•182 

-.159 

-•168 

-•186 

-•172 

-.186 

-.186 

-•129 

-.127 

-•113 


-.099 

-•095 


-.291 

-.275 

-.268 

-.331 

-.329 

-•333 

-.313 

-.335 

-.339 

-.270 

-•178 

-.240 


• 799 

• 523 1 

-•061 


-.129 


-*119 


-•129 

-.190 

-.143 

-.182 

-.149 

-.180 

-.161 

-.190 

-.166 

-•198 

-.166 

-.190 

-*170 

-.182 

-•168 

-•178 

-.166 

-.174 

-.164 

-.174 

-.168 

-.182 

-•127 

-.065 

-.038 

-•359 

-.341 

-.396 

-.367 

-•384 

-.351 

-•246 


8 - 30.0 


• 807 

• 523 

• 565 

-•055 

-.200 

-.206 

-.131 

-•194 

-.210 

-.113 

-.188 

-•230 

-•125 

-•182 

-.238 

-.143 

-•178 

-.234 

-•147 

-.172 

-•212 

-•161 

-.184 

-.222 

-•161 

-•196 

-.224 

-.164 

-.186 


-.168 

-.182 


-.168 

-•172 


-•166 

-.161 

-.192 

-.161 

-.172 

-.192 

-.166 

-•145 

-.036 

-•133 

-.004 

.028 


-.020 

-.008 


-.402 

-.414 

-.384 

-.434 

-.432 

-•416 

-•400 

-•410 

-.396 

-.398 

-.303 

-.339 
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R s 1.7 x 10* 


6 


8= 39.5 


8= 59.0 
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Configuration 1 


Table 7 Continued 
Pressure coefficients on swept wing 

M s 1*61 


R=l#7 x 10 


,6 



Station 




O 

6 

1 


3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 








2 

is - 58.7 





i 

.855 

• 159 

• 087 

-•317 


• 547 

-.010 

.756 




1 

2 

-.176 

-.385 

-•401 

-.389 


-.226 

-.105 

-.127 




2 

3 

-.248 

-.369 

-.397 

-•321 


-•200 

-.101 

-.103 




3 

4 

-•228 

-.367 

-•389 

-.288 


-.161 

-•137 

-.107 




4 

5 

-•230 

-•365 

-.381 

-.238 


-.127 

-.127 

-.081 




5 

6 

-.246 

-.347 

-•349 

-.171 


-.083 

-.095 

-.065 




6 

7 

-•248 

-.309 

-.327 

-.123 


-.063 

-•093 

-.059 




7 

8 

-.260 

-•278 

-•286 

-.089 


-.073 

-.119 

-.048 




8 

9 

-•264 

-•290 

-•244 

-.077 


-.089 

-.113 

-.032 




9 

10 

-•264 

-•276 


-.079 


-.089 

-•114 

-.006 




10 

11 

-•260 

-•248 


-.091 


-.087 






11 

12 

-.264 

-•111 


-•117 


-.081 

-.087 

• 008 




12 

13 

-•230 

• 042 

-.163 

-.149 


-•079 

-•032 





13 

14 

-•127 

• 095 

-•127 

-.155 


-.097 

-.034 





14 

15 

-•014 

• 107 

• 028 

-.131 

■ 

-.121 

• 002 





15 

14 

• 010 

• 204 

• 107 

-.180 

H 

-•101 

• 008 





16 

17 


• 303 

.375 

.658 


.678 

• 702 





17 

18 


• 369 

• 351 

-.004 


-.089 

• 032 





18 

19 

• 232 

• 426 

• 056 

-•028 


-.044 

• 061 





19 

20 



• 169 

-.121 


-.048 

• 079 





20 

21 

• 769 

1.007 

• 462 

-.119 


-.056 

• 101 





21 

22 

• 597 

• 646 

.539 

-.119 


-•097 

• 044 





22 







8 = - 49.0 




1 

• 857 

• 163 

• 087 

-•321 


• 520 

-.139 

.738 




1 

2 

-•173 

-•385 

-.401 

-.430 


-.448 

-•454 

-.375 




2 

3 

-•244 

-.373 

-.397 

-.410 


-.424 

-.432 

-.395 




3 

4 

-.220 

-•367 

-.399 

-.403 


-.403 

-.424 

-*379 




4 

5 

-•228 

-.365 

-.399 

-.375 


-.375 

-.403 

-.359 




5 

6 

-.244 

-.345 

-•385 

-.331 


-.315 

-.371 

-.347 




6 

7 

-.244 

-.309 

-•381 

-•260 


-•226 

-.351 

-.339 




7 

8 

-•260 

-.280 

-.371 

-•218 


-.178 

-.329 

-.325 




8 

9 

-.260 

-.293 

-.345 

-.153 


-.133 

-.311 

-.303 




9 

10 

-.258 

-•284 


-•115 


-.121 

-.284 

-•272 




10 

11 

-•262 

-.276 


-.085 


-.089 






11 

12 ' 

-•262 

-.276 


-•077 


-.056 

-•173 

-.208 




12 

13 

-•266 

-.149 

-.214 

-.105 


-.044 

-.085 





13 

14 

-.252 

• 006 

-.161 

-.131 


-.028 

-.004 





14 

15 

-.161 

• 095 

-.091 

-•153 


-.020 

• 046 





15 

16 

-.085 

• 034 

-.155 

-.186 


-.024 

*052 





16 

17 


• 087 

• 139 

• 399 


• 535 

• 623 





17 

18 


.188 

• 182 

-•042 


• 006 

.103 





18 

19 

.293 

• 311 

.022 

-•042 


• 046 

.147 





19 

20 



• 214 

-.091 


• 012 

• 186 





20 

21 

• 430 

• 752 

.531 

-.101 


• 012 

• 216 





21 

22 

• 393 

• 498 

• 520 

-.147 


-.071 

• 165 





22 






a = 12 

8 = - 39.2 



1 

.847 

• 159 

.089 

-•327 

■Mgi 

MM 

-.147 

.732 




1 

2 

-•178 

-•387 

-•397 

-.434 


■ 1 

-•482 

-.510 




2 

3 

-•248 

-.375 

-.395 

-•422 


■ 1 

-.458 

-.510 




3 

4 

-.226 

-.371 

-.399 

-.418 



-•444 

-•510 




4 

5 

-.232 

-.365 

-.410 

-•416 

■ 

i 1 OS 

-.432 

-•520 




5 

6 

-.250 

-.351 

-.407 

-.410 


■ 1 !SI 

-.428 

-.518 




6 

7 

-•246 

-.311 

-.401 

-.410 


■ 

-.424 

-•506 




7 

8 

-•260 

-.286 

-•395 

-.397 

■ 


-.414 

-•502 




8 

9 

-•260 

-•297 

-.385 

-.369 


1 4^1 

-.401 

-*492 




9 

10 

-.260 

-.293 


-.337 


I J TTS 

-.387 

-•484 




10 

11 

-•266 

-.282 


-•293 


■ 






11 

12 

-•262 

-.280 


-•248 


■ 

-.311 

-•442 




12 

13 

-•266 

-.270 

-.337 

-.210 

■ 

i JyM 

-.226 





13 

14 

-.262 

-•186 

-.244 

-.184 



-.131 





14 

15 

-.254 

• 008 

-.135 

-•161 


i 

-.095 





15 

16 

-.210 

• 036 

-.123 

-.147 


i 1 m 

-.095 





16 

17 


-•097 

-.200 

-.224 

h 

1 39 

-.006 





17 

18 


• 044 

• 014 

-.099 

9 

„ TiB 

-•030 





18 

19 

• 050 

• 169 

• 099 

-•054 


- 1 

• 002 





19 

20 



• 280 

-.046 

■ 

■ * 

• 046 





20 

21 

• 109 

.355 

• 420 

-.054 

■ 

i 1 v | j 9 

• 056 





21 

22 

• 123 

• 250 

• 325 

-.131 

9^9 

Stttl 

-.018 





22 
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Table 7 Continued 
Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 1 M = l *61 R * l #7 x K ) 6 



Station 














V 

o 

1 

2 

3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 







a = 12 

8 = - 30.0 



1 

• 853 

• 155 


-.309 


■ 

-.137 

.734 




1 

2 

-•176 

-.389 

0 " : 

-.424 



-.484 

-.504 




2 

3 

-•252 

-.369 

iEr v * 

-.405 



-.442 

-.502 




3 

4 

-.224 

-.365 


-.405 


b 

-.434 

-.498 




4 

5 

-•236 

-.365 

-.397 

-.401 


-.403 

-.426 

-.516 




5 

6 

-.248 

-•347 

-.401 

-.401 


-.403 

-.426 

-.508 




6 

7 

-•246 

-.307 

-.397 

-.405 



-.426 

-.498 




7 

8 

-.264 

-.280 

-.395 

-.405 



-.420 

-.498 




8 

9 

-.262 

-.293 

-.391 

-.410 


-.418 

-.420 

-.496 




9 

10 

-.264 

-.286 


-.401 


-.410 

-.412 

-.492 




10 

11 

-.264 

-.286 


-•393 


-.393 






11 

12 

-.266 

-.284 


-.361 


-.361 

-.389 

-.484 




12 

13 

-•266 

-.274 

-.373 

-.339 


-.327 

-.375 





13 

14 

-.262 

-.270 

-.329 

-.286 


-.293 

-.345 





14 

13 

-.266 

-.119 

-.204 

-.230 


-.260 

-.272 





15 

16 

-.250 

-.042 

-.081 

-.192 


-.252 

-.258 





16 

17 


-.111 

-.186 

-.232 


-.295 

-.270 





17 

18 


-.050 

-.054 

-.155 


-.216 

-.228 





18 

19 

-.095 

• 034 

• 143 

-.065 


-.147 

-.145 





19 

Hi 



• 190 

-.038 


-.141 

-.087 





20 

($9 

-.050 

• 075 

• 182 

-.048 


-•129 

-.085 





21 

m 

-.030 

• 042 

• 107 

-.107 


-.135 

-.119 


_J 



22 

□ 





a = 12 

8 = “ 20.0 



n 

n m ! 

• 161 

• 095 

-.307 


.524 

-.141 

.742 




1 

H 

|o ^ ' - 

-•377 

-•387 

-.420 


I 1 " 

-.460 

-.494 




2 

H 


-.367 

-•389 

-.403 



-.444 

-.478 




3 

4 


-.363 

-.391 

-.405 



-.428 

-.480 




4 

5 

■SB 1 ' " : 

-.361 

-.399 

-.397 


-.405 

-.422 

-.496 




5 

6 

liB - ; 

-•343 

-.397 

-.403 


-.405 

-.426 

-.498 




6 

7 

-.240 

-.307 

tic 

-.401 


-.403 

-.426 

-.490 




7 

8 

-•260 

-.278 

1 I 

-•401 


-.422 

-.422 

-.486 




8 

9 

-•260 

-.297 


-•410 


-•422 

-.420 

-.486 




9 


-.260 

-•290 


-.407 


-•418 

-.412 

-.486 




10 


-•262 

-.282 


-.403 


-.410 






11 


-.258 

-.280 


-.395 


-.403 

-.397 

-.498 




12 


-.262 

-•272 

-.369 

-.393 


-.391 

-.391 





13 


-.258 

-.270 

-.341 

-.377 


-.387 

-.387 





14 

15 

-.262 

-.264 

-.299 

-.351 


-.379 

-.365 





15 

16 

-.256 

-.145 

-.173 

-.313 


-.357 

-.359 





16 

17 


-•103 

-•147 

-.218 


-.286 

-.258 





17 

18 


-.149 

-.165 

-.307 


-.375 

-.365 





18 

19 

-.188 

-•139 

-•097 

-.262 


-.349 

-.333 





19 

20 



-•101 

-.236 


-.337 

-.319 





20 


-•178 

-•149 

-.101 

-.224 


-.323 

-.290 





21 


-•127 

-•093 

-•099 

-.176 


-•244 

-.240 





22 






a = 12 

8 = - 10.0 



1 




-.299 


.527 

-.127 

• 744 




1 

2 

IQtv M 



-.414 


-.418 

-•428 i 

-.464 




2 

3 



-•387 

-•399 


-.401 

-.422 

-.456 




3 

4 

-•222 

-•361 

-•387 

-.395 


-.395 

-•403 

-.454 




4 

5 

-•226 

-•359 

-.395 

-•389 


-.393 

-.405 

-.474 




5 

6 

-.234 

-•343 

-♦391 

-•391 


-.397 

-.407 

-.476 




6 

7 

-.240 

-.309 

-.383 

-.393 


-.399 

-•407 

-.466 




7 

8 

-•258 

-.280 

-•383 

-.393 


-.403 

-•399 

-.464 




8 

9 

-.258 

-•293 

-.379 

-.403 


-.405 

-.399 

-.464 




9 

10 

-.258 

-•286 


-.391 


-.397 

-.395 

-.464 




10 

11 

-•266 

-.280 


-.391 


-.397 






11 

12 

-.260 

-.278 


-.389 


-.391 

-.381 

-.472 




12 

13 

-.258 

-.270 

-.361 

-.387 


-.375 

-.375 





13 

14 

-.256 

-.266 

-.339 

-.371 


-.375 

-.383 





14 

15 

-.258 

-.280 

-•309 

-.355 


-.379 

-.363 





15 

16 

-.254 

-.192 

-.212 

-.337 


-.359 

-.359 





16 

17 


-.113 

-.157 

-.210 


-.252 

-.242 





17 

18 


-.250 

-.236 

-.337 


-.387 

-.391 





18 

19 

-.238 

-•264 

-.258 

-.363 


-.383 

-.383 





19 

20 



-.262 

-.359 


-.381 

-.373 





20 

21 

-.270 

-.264 

-.266 

-.343 


-.377 

-.359 





21 

m 

-.194 

-.119 

-.206 

-;238 


-.276 

-.280 






22 
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Table 7 Continued 

Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 1 


R»l*7 x 10° 


• 859 

.188 


-.232 

.155 

-•339 

Pti s 

-.371 

.222 

-•327 

■ 

-.365 

• 202 

-•323 

-.365 

B EE 

• 210 

-.323 

-•369 

-.351 

.222 

-.315 

-•363 

-.357 

• 226 

-.278 

-•357 

-.359 

• 246 

-•264 

-•349 

-.359 

• 246 

-.274 

-•351 

-•369 

• 242 

-•270 


-•357 

• 244 

-.258 


-.357 

>•248 

-•256 


-.355 

• 246 

-•250 

-•323 

-.351 

• 244 

-.244 

-.309 

-,333 

• 242 

-•258 

-.282 

-.309 

■•244 

-•108 

-.200 

-•303 


-.101 

-•163 

-.206 


-.252 

-.260 

-.303 

■•230 

-•278 

-•290 

-.325 



-.286 


-•280 

-.254 

-.286 


-•212 

-•125 

-.194 
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Table 7 Continued 

Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 1 W=1.6l R=1.7 x K) 6 



1 



Station 

T71 


Mm 

2 

3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

>if 






a= 12 

S= 20.0 





■V : ■ 

• 186 

.135 

MI9 


.555 

-.095 

• 773 




1 

H 3 

113 |] ; 2 

-.353 

-.361 



-.406 

-.426 

-•462 




2 

kji 


-•341 

■ 

-.382 


-.386 

-.408 

-.462 




3 



-•339 

BflSlII 

-.377 


-.384 

-.394 

-.470 




4 

EEI 


-.341 

-•388 

-.377 


-.386 

-•392 

-.476 




5 


“*232 

-.325 

-.382 

-•382 


-.386 

-.398 

-.478 




6 


-*232 

-.289 

-.373 

-•382 


-•388 

-.400 

-.472 




7 


-•252 

-.268 

-.371 

-.384 


-.392 

-.392 

-.478 




8 


-.246 

-•285 

-.369 

-.394 


-.394 

-.390 

-.482 




9 


-•248 

-•270 


-.382 


-.390 

-.386 

-.484 




10 


-.254 

-.268 


-.382 


-.382 






11 


-.254 

-♦264 


-•373 


-.377 

-.365 

-.497 




12 


-•256 

-•258 

-.341 

-.365 


-• 361 

-.365 

-.496 




13 

11 

-•250 

-.260 

-.315 

-.349 


-.349 

-.353 

-.488 




14 


-.248 

-.240 

-.216 

-.303 


-.323 

-.297 

-.490 




15 


-•220 

-•119 

-.057 

-.230 


-*289 

-.260 

-.463 




16 



-*022 

-.040 

-.123 


-.026 

• 087 

-*521 




17 



-•404 

-.394 

-.434 


—•456 

-.454 

-.507 




18 


-.379 

-.438 

-.430 

-.464 


-.460 

-.454 

-.515 




19 




-.424 

-.452 


-.430 

-.424 

-.490 




20 


-•406 

-.414 

-.414 

-.420 


-.418 

-.412 

-.471 




21 

22 

-.382 

-•254 

-.309 

-.359 


-.369 

-.363 

-.092 




22 






a= 12 

8= 30.0 




1 

mm 

HU 

• 139 

-•268 


• 557 

-•111 

• 676 




1 

2 

Wd 

■ fill 

-•369 

-.402 


-.412 

-.434 

-•480 




2 

3 

: Eg] 

mSSBM 

-•375 

-•388 


-.392 

-.418 

-.482 




3 

4 

■ ...39 

-.345 

HE Tf ’ fj r'^H 

-.386 


-.394 

-•402 

-.486 




4 

5 

-♦220 

-.341 


-.386 


-•390 

-•398 

-.499 




5 

6 

-•230 

-.321 

EE U 

-•388 


-.394 

-.400 

-.499 




6 

7 

-•234 

-.289 

-.377 

-.386 


-•392 

-•402 

-.491 




7 

8 

-.248 

-.264 

-.377 

-.390 


-•398 

-.394 

-•489 




e 

9 

-.248 

-.281 

-.371 

-.398 


-.398 

-.396 

-•495 




9 

lil 

-.254 

-.268 


-.386 


-•394 

-.388 

-•499 




10 


-.258 

-•266 


-.382 


-.384 






11 


-.254 

-.266 


-.371 


-.371 

-.369 





12 

m| 

-•254 

-•256 

-.349 

-•365 


-.357 

-•359 

-.507 




13 

IS 

-.252 

-.256 

-.321 

-.343 


-.345 

-.325 

-.490 




14 



-.200 

-•135 

-.268 


-.291 

-.232 

-.500 




15 



-.083 

-.010 

-.141 


-.236 

-.182 

-.482 




16 



-.075 

-.091 

-.220 


-.095 

♦ 063 

-.515 




17 



-.442 

-.434 

-.442 


-.468 

-.456 

-.505 




18 



— . 464 

-.460 

-.458 


-.458 

-.448 

-.515 




19 

IS 



-.438 

-.446 


-.430 

-.428 

-.503 




20 

m 

IBS] 

-.432 

-.424 

-.422 


-.422 

-.422 

-.486 




21 

Em 

■839 

-•309 

-.357 

-.386 


-.386 

-.386 

• 004 




22 






a= 12 

S= 39.5 






i 


• 186 


-.277 



-.226 

.48 0 




x 

2 


-•361 


-.406 


-.422 

-.462 

-.503 




2 

3 


-.349 


-.394 


-.402 

-.442 

-.501 




3 

4 


-•351 

-.382 

-•392 


-•398 

-.426 

-.501 




4 

5 


-•343 

-.390 

-.394 


-.400 

-.418 

-.517 




5 

6 


-.325 

-•386 

-.394 


-.398 

-.418 

-.515 




6 

7 


-.289 

-.384 

-.396 


-.400 

-•416 

-.505 




7 

8 


-.266 

-.384 

-.402 


-.400 

-•410 

-.507 




8 

9 

-.252 

-•283 

-.373 

-.408 


-.402 

-.408 

-.511 




9 


-•252 

-.268 


-•398 


-.390 

-.398 

-.511 




10 

II 

-•252 

-.273 




-.382 






11 


-.250 

-.266 


SHiiK 


-.371 

-.377 

-.519 




12 


-.252 

-.256 

-.353 

-.361 


-.355 

-•361 

-.519 




13 


-.248 

-.260 

-.315 

-.325 


-•297 

-.244 

-.507 




14 

0?' 

-.240 

-.139 

-.081 

-.220 


-.216 

-•157 

-.510 




15 


-.214 

-•052 

• 016 

-.095 


-.155 

-.115 

-.498 




16 



-.216 

-.198 

-.331 


-.283 

-.180 

-•523 




17 



-.480 

-.466 

-.456 


-.466 

-.462 

-.525 




18 

III 

-*434 

-•493 

-.474 



-.456 

-*450 

-.519 




19 

20 



-.462 



-.436 

-.438 

-•511 




20 

mm 

-.460 

-.454 

-.452 



— . 438 

-•434 

-.509 




21 

LiLl 

-.456 

-.373 

-.412 



-.414 

-*416 

.098 




22 
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Toble 8 

Pressure coefficients on swept wing 


Configuration l M=i,6i R=3.6 x K) 6 





Station 














9 

o 

i 

2 

3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 







a = -15 

S= o.o 



1 

mm 

• 668 

• 621 

• 646 


-.179 

• 394 

-•262 




1 

2 

mtta 

• 571 

• 632 

• 642 


• 680 

• 693 

• 434 




2 

3 

IB9 

• 497 

.576 

• 575 


• 612 

• 662 

• 401 




3 

4 

■eng 

• 447 

• 527 

• 548 


• 569 

• 605 

• 307 




4 

5 

• 405 

• 437 

.478 

.515 


• 536 

• 581 

• 230 




5 

6 

.379 

• 436 

• 456 

• 483 


.509 

.557 

• 198 




6 

7 

• 388 

• 407 

• 432 

• 459 


• 485 

♦ 551 

• 178 




7 

8 

• 410 

• 396 

• 397 

• 439 


.473 

• 563 

• 161 




8 

9 

• 407 

• 378 

• 409 

• 435 


• 479 

• 557 

• 124 




9 

10 

• 388 

• 393 


• 433 


• 481 

• 538 

• 105 




10 

11 

• 396 

.393 


• 440 


• 485 






11 

12 

• 397 

*400 




• 483 

*507 

.015 




12 

13 

• 391 

.402 

*411 

m ^ . isS 


• 464 

• 470 

-.011 




13 

14 

• 391 

• 380 

.376 



• 437 

*415 

-.165 




14 

13 

• 404 

.318 

.311 



• 323 

• 286 

-•243 




15 

16 

.562 

• 006 

• 086 



• 090 

-.179 

-.157 




16 

17 


-•082 

-.151 



-.187 

-.170 

-•444 




17 

18 


• 222 

*173 



• 085 

.147 

-.113 




18 

19 

• 173 

• 151 

.149 

■ 


• 182 

• 112 

-.165 




19 




• 143 

.170 


• 174 

*129 

-.160 




20 

E 

.187 

.172 

• 162 

.186 


• 196 

• 144 

-.145 




21 

B9 

• 136 

• 186 

• 207 

.227 


• 214 

'.133 

-•125 




22 






a= -15 

09 

O 

• 

o 





i 

.575 

• 653 

.608 

.663 


-.216 

.350 

-*315 




1 

2 

• 459 

• 584 

• 648 

• 659 


• 692 

*714 

.449 




2 

3 

• 454 

• 516 

• 593 

• 589 


• 631 

*687 

.417 




3 

4 

• 443 

• 468 

.536 

• 560 


• 580 

• 634 

• 320 




4 

5 

• 418 

• 456 

• 491 

• 526 


.549 

• 612 

• 239 




5 

6 

• 401 

• 451 

• 467 

.493 


.524 

• 587 

• 205 




6 

7 

• 414 

• 418 

• 443 

• 468 


• 507 

• 583 

• 181 




7 

8 

.433 


• 410 

.457 


.495 

• 583 

• 166 




8 

9 

• 421 


.420 

• 447 


• 503 

.578 

• 129 




9 

10 

• 397 



• 451 


• 500 

.547 

• 107 




10 

11 

• 407 



• 459 


• 512 






11 

12 

• 405 



• 462 


• 501 

• 511 

• 016 




12 

13 

• 396 


.421 

• 446 


• 488 

• 468 

-.143 




13 

14 

• 395 


.385 

• 399 


.457 

• 413 

-.174 




14 

15 

• 420 


*317 

• 333 


.332 

.284 

-.247 




15 

16 

• 585 


.092 

-•044 


• 095 

-.201 

-.142 




16 

17 



-.151 

-.175 


-.204 

-.181 

-.406 




17 

18 


iSU ^ ] [j 

.197 

• 133 


• 118 

.143 

-.127 




16 

19 

• 163 

.152 

• 153 

• 156 


• 189 

• 106 

-•182 




19 

20 



• 152 

• 177 


.175 

• 129 

-.173 




20 

EH 

• 184 

• 170 

• 182 

• 204 


• 202 

• 143 

-.168 




21 

Em 

• 158 

• 187 

• 226 

• 235 


• 218 

• 123 

-.151 




22 

■ 





a=-i2 


8= -20,0 





■ 

Bl 

mm 

m 

mm 


• 127 

• 596 

• 200 




1 

V 


WSSM 




• 539 

• 555 

• 358 




2 

K 

■ml 

■f Em 

maim 

mSsm 


• 466 

• 492 

*242 




3 

K 

• 334 

• 336 

• 386 

• 400 


• 430 

• 434 

• 160 




4 


• 311 

• 313 

• 336 

• 369 


• 390 

• 407 

• 098 




5 

W 

• 286 

• 293 

.3 17 

• 340 


• 353 

• 380 

• 071 




6 

K 

.277 

• 275 

.291 

• 303 


• 332 

• 346 

• 098 




7 

r 

.271 

• 252 

• 2 46 

.275 


.304 

• 352 

.156 




8 

i 

• 268 

• 237 

.250 

• 274 


• 312 

• 349 

• 155 




9 


• 250 

.245 


.293 


• 322 

• 374 

• 169 




10 


.255 

• 251 


.302 


• 321 






11 


• 262 

• 258 


• 309 


.332 

• 614 

• 168 




12 


• 252 

• 264 

.294 

.302 


.453 

• 644 

• 196 




13 


• 255 

• 259 

.273 

• 343 


• 580 

• 660 

-.127 




14 


• 261 

• 221 

• 339 

WEEM 


• 628 

• 670 

• 029 




15 


• 420 

• 246 

• 461 

mSSm 


• 638 

• 669 

.344 




16 



• 027 

-•160 

-.267 


-.252 

• 295 

-• 484 




17 



• 366 

• 454 

.573 


• 653 

• 765 

.234 




18 

19 

• 434 

• 707 

.740 

• 736 


• 848 

.855 

.290 




19 

20 



• 767 

• 822 


• 878 

• 783 

.269 




20 

21 

• 459 

• 622 

*699 

.771 


• 798 

• 684 

• 229 




21 

22 

• 453 

.506 

• 548 

• 580 


.567 

.460 

• 114 




22 
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Table 8 * Continued 
Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 1 M = 1.61 R = 3.6 x K 3 6 



Station 



r 












o 

i 1 

2 

3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 







a = -12 

8 = o.o 



1 

.717 

.674 

jjj^P " 



• 113 

• 584 

• 164 




1 

2 

.427 

.467 


WSfim 


• 546 

.565 

• 361 




2 

3 

.334 

• 388 

■ 



.471 

• 503 

• 250 




3 

4 

• 333 

.332 

■ 

mEM 


• 434 

• 444 

• 166 




4 

5 

• 309 

.306 

.334 

wBSM 


.391 

.411 

.105 




5 

6 

.280 

• 288 

.315 

wem 


• 358 

• 389 

• 073 




6 

7 

.271 

• 268 

• 285 

• 304 


.333 

• 351 

• 050 




7 

0 

• 265 

• 246 

• 244 

.275 


.307 

• 359 

.044 




8 

9 

.259 

.228 

.251 

• 273 


• 315 

• 360 

• 028 




9 

m 

• 244 

.242 


• 293 


.325 

• 352 

.014 




10 

Dfl 

• 253 

.250 




• 328 






11 

12 

.254 

.253 




.331 

• 358 

-.043 




12 

13 

.247 

.259 

.291 



• 329 

.339 

-.149 




13 

14 

• 244 

.255 

.2 69 

Ih * iflif 


.313 

.315 

-• 193 




14 

15 

• 248 

• .209 

• 214 



.224 

.215 

-.268 




15 

16 

• 417 

-.056 

.0 19 



.020 

-.166 

-.147 




16 

17 


-.084 

-.128 

-.163 


-.176 

-.153 

-.417 




17 

18 


• 069 

.085 

.070 


.077 

.061 

-.173 




18 

19 

.055 

.023 

• Oil 

-.002 


.025 

-.010 

-.231 




19 




.008 

.004 


.007 

-.014 

-.234 




20 

I 

.054 

• 020 

.014 

• 006 


.013 

-.022 

-.238 




21 

\UM 

“.015 

.057 

.037 

.028 


.027 

-.028 

-.218 

, 



22 






a = -12 

8 = 5.0 



i 


■m 

Hum 

• 625 


• 114 

• 581 

.154 




1 

2 


• 469 


.512 


.552 

• 561 

.359 




2 

3 

.330 



• 431 


.477 

.500 

.250 




3 

4 

• 331 

.332 

• 383 

• 402 


• 438 

• 442 

• 166 




4 

5 

.309 

.310 

.332 

• 369 


.393 

.413 

.104 




5 

6 

• 281 

.290 

.319 

.340 


• 352 

.386 

.077 




6 

7 

.273 

• 269 

• 288 

.307 


.339 

.351 

.055 




7 

8 

• 266 

.251 

• 246 

.276 


.303 

• 358 

.052 




8 

9 

• 262 

.230 

.251 

.277 


• 313 

.361 

• 034 




9 

10 

.242 

• 247 


• 294 


.322 

.354 

.023 




10 

11 

.252 

.254 


• 301 


.327 






11 

12 

.258 

.259 


.314 


.330 

.359 

-.040 




12 

13 

.249 

• 263 

.296 

.304 


.324 

.340 

-.154 




13 

14 

• 249 

.258 


.282 


.311 

• 316 

-. 191 




14 

15 

.252 

.212 


.230 


.223 

• 216 

-.268 




15 

16 

.417 

-.052 


-.092 


.017 

-.183 

-.147 




16 

17 


-.075 

-.122 

-.156 


-.185 

-.152 

-.415 




17 

18 


-.009 

-.008 

.011 


.023 

-.015 

-.217 




18 

19 

“.019 

-.055 

-.061 

-.067 


-.054 

-.078 

-.270 




19 

1*9 



-.062 

-.067 


-.069 

-.084 

-.281 




20 


-.017 

-.047 

-.068 

-.067 


-.065 

-.088 

-.274 




21 

m 

“.059 

.006 

-.045 

-.048 


-.046 

-.095 

-.255 




22 






a =-12 

8 = 10,0 





i 

.716 

• 671 

.713 

.621 


.109 

• 583 

• 146 




1 

2 

.425 

• 465 

• 500 

• 512 


• 548 

.567 

.359 




2 

3 

.331 

• 385 

• 423 

.430 


.472 

• 506 

.252 




3 

4 

.330 

j .332 

• 382 

.402 


.430 

.447 

.171 




4 

5 

.307 

.305 

• 334 

• 366 


.392 

.418 

.106 




5 

6 

.279 

.285 

*314 

.338 


.356 

.395 

• 077 




6 

7 

.273 

• 269 

• 2 86 

• 303 


.331 

.357 

.055 




7 

8 

• 266 

.243 

.244 

• 271 


.308 

• 364 

.049 




8 

9 

.258 

.228 

.250 

• 275 


.318 

.364 

.034 




9 

jM 

.247 

• 246 


.293 


.327 

.357 

• 018 




10 

' 

.253 

.252 


.305 


.330 






11 


*252 

.254 


• 312 


.334 

• 361 

-•044 




12 

■ JB 

.249 

.258 

.293 

.300 


.331 

• 344 

-.169 




13 

] 9 

.246 

• 253 

.271 

.281 


.317 

.319 

-.188 




14 


.249 


.217 

.227 


.225 

.219 

-.259 




15 

( 9 

• 409 


.018 

-.100 


.021 

-.179 

-.140 




16 



■ 

-.097 

-.142 


-.195 

-.150 

-.382 




17 

■ 


■ 

-.101 

-.074 


-.072 

-.094 

-.252 




18 


-.082 

■ 

-.143 

-.139 


-.126 

-.143 

-.303 




19 




-.138 

-.141 


-.134 

-.148 

-.318 




20 


-.105 


-.144 

-.138 


-.131 

-.150 

-.312 




21 

[22J 

-.076 

-.052 

-.121 

-.128 | 


-.112 

-.151 

-.291 




22 
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Table 8 ' Continued 
Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 1 


8 9 10 


.667 

• 745 

• 639 

• 379 

• 417 

.434 

• 293 

• 325 

• 330 

• 246 

• 291 

• 306 

• 222 

.250 

.283 

• 209 

• 233 

• 257 

• 196 

• 218 

• 229 

• 169 

.171 

.195 

.153 

• 160 

• 174 

• 168 


• 192 

• 176 


• 198 

• 179 


• 207 

• 184 

• 196 

• 207 

• 171 

• 180 

.190 

.132 

• 138 

.146 

-•078 

-.034 

-.102 

-•076 

-.097 

-.123 

.018 

• 035 

• 026 

-•026 

-.033 

-•041 


-•045 

-.047 

-•040 

-.048 

-.050 

-.005 

-.020 

-.030 


HIIwp 

EEskHI 


IIP f ||p 

• 736 


.311 


.206 


.192 

pi ? * 

.153 


.139 

IIP 

.128 

• 094 

.096 

• 078 

• 079 

.085 


• 093 


• 099 


• 105 

.110 

• 097 

.105 

• 069 

• 253 

.182 

.350 

• 072 

.059 

.240 

.338 

• 624 

.572 


.698 

• 532 

• 656 

• 456 

.507 


• 683 

■ ■ 

• 353 

B s 

• 254 


• 225 


.205 

HI » 1 ! 

• 182 

-.032 

• 151 

-•044 

• 129 

-.063 

.121 

-.074 

• 112 

-.086 

.256 

• 131 

.423 

.119 

.469 

-.185 

• 485 

• 065 

• 489 

• 286 

.139 

-.254 

.481 

• 160 

.545 

• 283 

.628 

.312 

• 636 

.278 

• 430 

• 146 


MM 
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Pressure coefficients on swept wing 
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Table 8 ' Continued 
Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 1 M = l #61 


ITT 

Station 





9 

Oril 

1 

"m 

3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 







a - - 6 

8 

= 30.0 





1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

*798 
.222 
.178 
.174 
.155 
.131 
.128 
• 116 
.113 
.108 
.102 
.107 
.117 
• 110 
.098 
.171 

-.320 

-.347 

-.379 

• 661 
.295 
.185 
.166 

• 143 
.130 

• 124 
.102 
.083 
.094 
.103 
.107 
.113 
.106 
.069 
.085 
.102 

-.384 

-.422 

-.416 

-.272 

.731 
.322 
.218 
.2 00 
• 163 
.148 
.137 
. 103 
.087 

.124 

.115 

.079 

-.010 

-.001 

-.401 

-.425 

-.423 

-.424 

-.310 

.698 
.355 
.228 
.215 
• 188 
.172 
.153 
.124 
.100 
• 110 
.119 
.129 
.128 
.117 
.088 
• 019 
.461 
-.389 
-.418 
-.420 
-.417 
-.310 

1 

.536 
.350 
.285 
.252 
.218 
. 199 
.175 
. 139 
. 123 
. 125 
.127 
. 136 
• 140 
.142 
.089 
-.039 
.540 
-.397 
-.419 
-.416 
-.412 
-.312 

.692 

.391 

.296 

.257 

• 242 
.217 

• 183 
. 161 

• 153 

• 143 

.151 

• 149 

• 149 

• 103 
.041 
.315 

-.392 

-.412 

-.408 

-.384 

-.330 

.603 
. 239 
.083 
.035 
-.009 
-.027 
-.052 
-.052 
-.041 
-.045 

-.022 

.062 

.050 

-.001 

.108 

.025 

-.371 

-.372 

-.343 

-.356 

-.341 




1 





a- - 3 


8 = 0.0 






1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

.823 

.151 

.114 

.106 

.089 

• 065 
.060 
.053 
.047 

• 044 
.041 
.042 

• 046 
.045 
.029 
.108 

-.079 

-.107 

-.061 

.705 

.182 

.091 

.077 

.065 

.055 

.050 

.035 

.017 

.022 

.032 

.036 

.043 

.036 

.007 

-.069 

-.054 

-.070 

-.118 

-.131 

-.065 

.731 
.219 
.084 
.103 
.073 
• 062 
*052 
.024 
.008 

.039 
.038 
• Oil 
-.087 
-.066 
-.054 
-.119 
-.126 
-.133 
-.108 

.671 
.241 
.104 
.114 
• 086 
.073 
.054 
.032 
.017 
.017 
.020 
.028 
.036 
.033 
.007 
-.090 
-.076 
-.083 
-.147 
-.143 
-.141 
-.115 


.674 
.219 
.147 
.133 
.100 
.087 
.073 
.041 
.028 
.027 
.026 
.033 
.027 
.039 
-.002 
-.105 
-.076 
-.083 
-.132 
-. 146 
-. 139 
-. 131 

• 665 
.250 
.140 
.129 
.111 

• 096 
.073 
*047 
.040 
.027 

.036 

.038 

.036 

.003 

-.082 

-.072 

-.100 

-.166 

-.164 

-.167 

-.172 





1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 






a = - 

3 

8= 0.0 





1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

• 816 

• 146 
.106 
.100 
.089 

• 061 
.056 
.048 
.043 
♦ 038 
.035 
.038 
.045 
.040 
.024 
.090 

-.088 

-.118 

-.070 

.667 

.172 

.088 

.075 

.061 

.049 

• 048 
.030 
.011 
.019 
.030 
.032 
.039 
.032 

• ooo 

-.079 

-.058 

-.081 

-.129 

-.140 

-.076 

.736 
.2 10 
.074 
.097 
.071 
• 056 
.048 
.024 
.007 

.038 
.034 
.007 
-.089 
-.072 
-.063 
-.134 
-.138 
-. 145 
-.122 

.675 
.236 
.102 
.115 
.080 
.069 
.050 
.028 
• 014 
.014 
.017 
.025 
.030 
.028 
.002 
-.092 
-.077 
-.086 
-.156 
-.152 
-.152 
-.124 


.673 
.220 
. 139 
. 130 
.099 

• 084 
.071 
.034 
*021 

• 022 
.022 
.030 
.024 
.033 

-.007 
-.113 
-.085 
-.089 
-.145 
-.158 
-. 154 
-.142 

• 662 

• 244 
.128 

• 124 

• 106 

• 089 

• 067 
.044 
.036 
.023 

.028 

• 033 
.031 

-.006 
-.092 
-.077 
-.107 
-.175 
-. 176 
-.178 
-.181 

.832 
. 124 
-.078 
-.021 
-.024 
-.041 
-.047 
-.064 
-.060 
-.089 

-.095 

.062 

-.003 

-.154 

-.006 

-.111 

-.146 

-.195 

-.186 

-.197 

-.197 




1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
17 
16 

19 

20 
21 
22 
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Table 8 * Continued 
Pressure coefficients on swept wing 

Configuration 1 M= 1.61 R=3.6 x K) 6 



Station 














9 

o 

1 

2 

l ^ 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 







a = 

3 

07 

ii 

O 

o 



1 


mrm 

.721 

*578 


.718 

.607 

.841 




l 

2 

U 


• 114 

*148 


.142 

• 168 

• 100 




2 

3 



• 035 

• 060 


.074 

• 072 

-.050 




3 

4 


mSSSm 

.017 

• 020 


♦ 041 

• 030 

-.010 




4 

5 

• 032 


-.004 

*005 


• 016 

.025 

-.009 




5 

6 

• 014 

IBEEEI 

-.010 

-.008 


• 002 

.011 

-.020 




6 

7 

• 007 

-.005 

-♦0 17 

-*019 


-.006 

-.012 

-.012 




7 

8 

.005 

-.022 

-.034 

-.034 


-•030 

-.023 

-.031 




8 

9 

-•005 

-.037 

-.045 

-.047 


-.045 

-.029 

-.022 




9 

10 

-•007 

-.034 


-.039 


-•041 

-.040 

-.048 




10 

11 

-*012 

tK77'V-M 


-.041 


-.038 






11 

12 

-•Oil 



-.032 


-.032 

-.036 

-.058 




12 

13 

-•007 

-.015 


-•031 


-.031 

-.035 

*041 




13 

14 

-•007 

-.013 


-.030 


-•028 

-.035 

.017 




14 

15 

-*020 



-.045 


-.061 

-.051 

-.064 




15 

16 

-*052 

B mm 


-.108 


-.124 

-.023 

.075 




16 

17 


1- xfiZfl 

-.013 

-.034 


-.023 

• 012 

-•013 




17 

18 


BBi 

-•2 42 

-.239 


-.240 

-.260 

-.218 




18 

19 

-♦164 

lliEI 

-.290 

-.293 


-.294 

-.302 

-•311 




19 



■ 

-♦293 

-.293 


-.301 

-.310 

-*344 




20 

m 

-.239 

1 SI 

-.298 

-•298 


-•301 

-.309 

-.340 




21 

B9 

-.248 

MMi 

-.225 

-.270 


-.272 

-•280 

-*344 




22 






a = 

D 

8 = 20*0 





i 

• 846 

*731 

• 717 

• 587 


.716 

.615 

• 848 




1 

2 

.102 

.083 

• 117 

• 153 


.145 

.177 

• 104 




2 

3 

• 048 

.018 

.035 

• 062 


.075 

.075 

-.053 




3 

4 

• 049 

• 009 

• 015 

.021 


• 042 

• 041 

-•004 




4 

5 

.034 

-.002 

-.002 

• 005 


.015 

• 033 

-.002 




5 

6 

.013 

-.004 

-•006 

-•004 


• 006 

• 017 

-.013 




6 

7 

.007 

-.004 

-•015 

-.014 


• 001 

-•003 

-•007 




7 

8 

• 002 

-.023 

-.034 

-.033 


-.027 

-.016 

-.025 




8 

9 

-.009 

-.036 

-.045 

-.045 


-.039 

-.020 

-.019 




9 

10 

-.007 

-.031 


-.040 


-.038 

-•034 

-•045 




10 

11 

-.012 

-.021 


-•038 


-.034 






11 

12 

-.009 

-.017 


-.030 


-•028 

-•026 

-.061 




12 

13 

-•006 

-.009 

-•019 

-•028 


-.028 

-.027 

.014 




13 

14 

-.005 

-.014 

-.017 

-.026 


-.020 

-.026 

.017 




14 

15 

-.018 

-.043 

-.007 

.117 


.125 

• 154 

.021 




15 

16 

-.006 

• 067 

*136 

• 206 


.183 

• 202 

. 152 




16 

17 


• 004 

.153 

.196 


.173 

.214 

.012 




17 

18 


-•334 

-.342 

-.334 


-.341 

-.346 

-.304 




18 

19 

-•288 

-.382 

-.383 

-.380 


-.379 

-.377 

-.400 




19 

20 



-.384 



-.385 

-.384 

-•413 




20 

21 


-•381 

-.388 

-.385 


-.384 

-.383 

-.420 




21 

22 


-•224 

-.246 

-.261 


-•274 

-*275 

-.431 




22 






a = ( 

3 

8 = 30.0 






1 

■PI] 

• 730 

.718 

• 590 


• 714 

• 620 

.846 




1 

2 


• 085 

• 118 

• 155 


.151 

• 181 

. 104 




2 



• 021 

• 038 

.061 


• 078 

• 078 

-.056 




3 

4 

.052 

*013 

• 010 

• 025 


,047 

• 045 

-.002 




4 

5 

• 036 

• 000 

-.002 

• 005 


• 016 

• 034 

-.002 




5 

6 

• 014 

-•004 

-.007 

-.006 


• 009 

• 018 

-.013 




6 

7 

• 008 

-.003 

-.015 

-.012 


.001 

• 001 

-•011 




7 

8 

• 002 

-•021 

-.034 

-.030 


-.023 

-.012 

-.030 




8 

9 

-•007 

-.037 

-•042 

-.043 


-.039 

-.019 

-.007 




9 

10 

-•006 

-.028 


-.037 


-.035 

-.030 

• 025 




10 

11 

-•010 

-.019 


-.035 


-.030 






11 

12 

-.009 

-.013 


-.027 


-.027 

-•023 

-•010 




12 

13 

-.005 

-.007 

-.018 

-•024 


-.018 

• 022 

.136 




13 

14 

-.005 

-.012 

-•004 

• 149 


.225 

.211 

.125 




14 

15 

-.015 

• 024 

.235 

• 278 


.279 

.259 

.034 




15 

16 

.008 

• 192 

.272 

• 293 


• 290 

.259 

. 176 




16 

■ m 



• 251 

• 275 


.268 

.238 

• 111 




17 

■ u 



-.419 

-.416 


-.417 

-.385 

-.368 




18 




-.437 

-•427 


-.414 

-.372 

-.422 




19 


■■ 


-.413 

-•407 


-.388 

-.348 

-.426 




20 

\ i 


H 

-•387 

-.383 


-.361 

-.337 

-.423 




21 

E 9 

mBBa 


-•3 47 

-.338 


-.324 

-.307 

-.383 




22 


















Orif 


• • 


NACA RM L57H30 


Configuration l 


Table 8 * Continued 
Pressure coefficients on swept wing 


,0 i! 




-•059 


-•045 

-.034 

-*078 

-.078 

-.087 

-.062 

-.096 

-.079 

-.113 

-.079 

-.119 

-.094 

-.120 

-.093 

-.128 

-.106 

-.125 

-.155 

-.128 

-.147 

-.129 

-.069 

-•133 

-.146 

-.078 

-.020 

-.067 

-.091 

-.203 

-.177 

-.245 

-.211 

-.246 

-.233 

-.238 

-.253 

-.215 

-.268 


19 -#132 

20 

21 -.177 

-•116 


• 712 

MB 

-.046 

mmm 

-.050 


-.069 

-.075 

-.076 

-.083 

-.088 

-.093 

-.091 

-.098 

-.102 

-.113 

-.108 

-.126 

-.120 

-.116 

-.104 

-.079 

-.104 

-.076 

-.098 

-.096 

-.111 

-•088 

-.090 

-.066 

-.076 

-.129 

-.146 

-.186 

-.201 

-. 189 

-.205 

-.201 

-.209 

-.168 

-.185 


8 = -30.0 


mm 

mu 

9(|S 

Bwrfl 



-.193 


-.196 

-.198 

-.193 

-.202 1 

-.203 

-.209 

-.212 

-.101 

-.221 

-.004 

-.015 

.018 

.034 

.056 

.053 

.060 

.052 

.062 

.050 

.074 

• 061 

.064 

.050 

.303 

• 178 

.081 

.060 

.091 

.097 

.082 

• 105 

.097 

.100 

.035 

.015 
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Table 8 ’ Continued 

Pressure coefficients on swept wing 


Configuration l M=l.6l R=3.6 x K) 6 






Station 


w 

o 

1 

2 

3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

§ 

■ 





a = £ 


8= -20.0 




D 

• 884 

• 669 

is rrm 

.160 


.760 

• 271 

.923 




1 

mm 

-.004 

-.150 

Ecti-iJSs 

-.181 


-. 194 

-.195 

-. 151 




2 

mm 

-.093 

-.145 

E 4 1 sn 

-.163 


-.181 

-.177 

-.152 




3 

m3 

I.S 

-.124 

■ 

-.181 



-.196 

-. 192 




4 

n 



-.181 

-.186 


-. 193 

194 

-.190 




5 

6 

-•088 


-.182 

-.193 


-.192 

-.197 

182 




6 

7 

-•092 


-.164 

-.199 


-.200 

-.207 

-.214 




7 

e 

-.098 

. ii ltM 1 

-.;68 

-.208 


-.211 

-.214 

-. 264 




8 

9 


-.140 

-.175 

-.223 


-.222 

-.218 

-.316 




9 

III 

-*106 

-.132 


-.213 


-.219 

-.223 

-.344 




10 

m 

-•109 

-.127 


-.205 


-.215 






11 

EH 


-.121 


-.182 


-.212 

-.216 

-.334 




12 

Ell 

-.109 

-.115 

-.141 

-.174 


-.215 

-.214 

-.335 




13 

14 

-.104 

-.115 

-.138 

-.157 


-.111 

-.101 

-.252 




14 

15 

-.113 

— • 106 

-.016 

.032 


.006 

1005 

-.274 




15 

16 

-.095 

.037 

.065 

.066 


• 028 

.015 

-.077 




16 

17 



-.0 17 

-.129 


-.146 

-.056 

-.219 




17 

18 



.072 

.058 


.024 

.021 

-.157 




18 

19 

-.016 


.103 



.036 

• 026 

-.283 




19 

20 



.139 



.033 

• 032 

-.207 




20 

21 

.030 


.158 



• 036 

.034 

-.202 




21 

22 

.038 

mssM 

.126 

■29 


-.021 

-.021 

-.227 




22 






< 2 - 6 


8= -io.o 






M 

• 883 

• 669 

.615 

.165 


.758 

.278 

.903 




1 

n 

-.005 

-.151 


-.180 


-.190 

-.191 

-.142 




2 

ima 

-.094 

-.146 


-.160 


-.177 

-.173 

-.140 




3 

Ef 

-.059 

-.122 


-.179 


-.184 

-.192 

-.186 




4 

n 

-.070 

-.130 

-.182 

-.184 


-.188 

-.190 

-.188 




5 


-.088 

-.122 

-.180 

-.193 


-.189 

-.193 

-.176 




6 

in 

-.091 

-.119 

-.161 



-.196 

-.203 

-.197 




7 

n 

-.097 

-.130 

-.167 



-.207 

-.212 

-.243 




8 

9 

-.107 

-.141 

-.173 



-.218 

-.215 

-.291 




9 

10 

-.107 

-.132 


-.212 


-.215 

-.219 

-.329 




10 

11 

-.109 

-.128 


-.203 


-.213 






11 

12 

-.109 

-.121 


-.181 


-.211 

-.212 

-.320 




12 

13 

-.110 

-.114 

-.140 

-.171 


-.213 

-.211 

-.324 




13 

14 

-.102 

-.115 

-.136 

-.168 


-.206 

-.215 

-.248 




14 

15 

-.115 

-.136 

-.150 

-.176 


-.221 

-.193 

-.300 




15 

16 

-.119 

-.075 

-.087 

-.091 


-.126 

-.101 

-.119 




16 

17 


-.042 

-.052 

-.068 


-.096 

-.089 

-.251 




17 

18 


-.061 

-.069 

-.098 


-.144 

-.159 

-.262 




18 

19 

-.096 

-.066 

-.073 

-.109 


-. 156 

-.181 

-.320 




19 

20 



-.079 

-.103 


-.159 

-.171 

-.265 




20 

21 

-.112 

-.085 

-.079 

-.102 


-.146 

-.159 

-.265 




21 

22 

-.091 

-.057 

-.064 

-.079 


-.115 

-.148 

-.264 




22 

mm 





a = 6 


8= - 5.0 






H 

• 883 

.675 

mm 



.760 

• 281 

.893 




1 

n 

-.001 

-.148 

BuB 

frJRSH 


-.189 

-.187 

133 




2 

n 

-.093 

-.143 

nBlBS 

BU-ll 


-.175 

-. 168 

-. 132 




3 

m3 

-.057 

-.122 

-.174 

-.180 


-. 183 

190 

-.179 




4 

n 



-.180 

-.181 


-.185 

-.189 

-.188 




5 

6 



-.180 

-.190 


-.188 

-.192 

-.172 




6 

7 

-.088 

-.117 

-.160 

-.197 


-* 194 

-.203 

187 




7 

8 

-.098 

-.127 

-.165 

-.207 


-.207 

-.210 

-.226 




8 

9 

-.104 

-.139 

-. 171 

-.219 


-.217 

-.212 

-.274 




9 

IB «■ 

-.105 

-.130 


-.212 


-.214 

-.220 

-.314 




10 

■ u 

-.107 

-.125 


-.203 


-.212 






11 

![ m 

-.108 

-.117 


-.182 


-.209 

-.210 

-.312 




12 

II oi| 

-.106 

-.112 

-.139 

-.172 


-.211 

-.208 

-.318 




13 

K 

-.100 

-•111 

-.134 

-.165 


-.204 

-.212 

-.249 




14 

1 9 

-.114 

-.136 

-.150 

-.175 


-.220 

-.194 

-.297 




15 

j |Hjj| ; 

-.124 

-.091 

-.107 

-.113 


-.135 

-.107 

-.117 




16 

w ;Jgs 


-.062 

-.076 

-.089 


-.098 

-.091 

-.252 




17 



-.126 

-.122 

-.160 


-.214 

-.229 

-.298 




18 

19 

-.130 

-.162 

-.165 

-.206 


-.249 

-.266 

-.325 




19 

20 



-.173 

-.201 


-.251 

-.259 

-.298 




20 

.21 

-.163 

-.173 

-.179 

-.206 


-.238 

-.254 

-.324 




21 

22 

-.098 

-.072 

-.132 

-.163 


-.166 

-.207 

-.322 




22 
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Table 8 ' Continued 
Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 1 M* 1*61 R=3*6 x IO € 






Station 


k - 

o 

' 

2 

3 

4 

24 



6 

7 

8 

9 

10 

? 

■ 





a = 

b 

8= 10.0 




H 


.673 


.160 


.752 

• 286 

.870 




1 

■3 


-.159 


-.181 


-• 191 

-.188 

-.132 




2 


Bud 

-.152 


-.163 


-.179 

-. 169 

-.130 




3 

H 

B ml 

-•130 


-.183 


-. 186 

-. 191 

-.183 




4 

n 

-•075 

-.138 

-.188 

-.189 


-. 190 

-• 188 

-. 179 




5 

6 

-•089 

-.130 

-.186 

-.197 


-. 192 

-.192 

-.171 




6 

7 

-*096 

-.124 

-.165 

-.202 


-.200 

-.203 

-.176 




7 

8 

-.106 

-.135 

-.173 

-.212 


-.213 

-.213 

-.205 




8 

9 

-.110 

-*147 

-.179 

-.224 


-.222 

-.213 

-.252 




9 

10 

-.112 

-6139 


-.214 


-.220 

-.222 

-.301 




10 

11 

-.116 

-.132 


-.207 


-.216 






U 

12 

-.116 

-.126 


-.184 


-.213 

-.213 

-.311 




12 

13 

-.114 

-.121 

-.142 

-.175 


-.216 

-.211 

-.241 




13 

16 

-.110 

-.119 

-.138 

-.171 


-.210 

-•216 

-.251 




14 

15 

-.119 

^•136 

-.105 

-.046 


-.030 

-.020 

-.273 




15 

16 

-•097 

• 002 

.015 

.031 


.017 

.006 

-.084 




16 

17 


.019 

.026 

.025 


.026 

.017 

-.247 




17 

18 


-.306 

-.300 

-.318 


-.344 

-.356 

-.379 




18 

19 

-•287 

-•348 

-.349 

-.362 


-.387 

-.388 

-.360 




19 

20 



-.350 



-.388 

-.389 

-.400 




20 

21 

-•322 

-.346 

-.356 



-.380 

-.382 

-.424 




21 

22 

-.303 

-.167 

-.201 



-.236 

-.238 

-.431 




22 






a = 


8= 20.0 






1 

.880 

• 678 

.618 

.169 


HT 91 

• 296 

• 862 




1 

2 

-•007 

-.158 

-.171 

-.178 



-.183 

-.125 




2 

3 

-.096 

-.151 

-.161 

-.161 


Sl9 

-.163 

-.123 




3 

4 

-.063 

-.130 

-.182 

-.179 


-.184 

-.186 

-.179 




4 

5 

-.073 

-.141 

-.188 

-.186 


-.187 

-.184 

-.168 




5 

6 

-.089 

-.130 

-.184 

-.195 


-.190 

-.190 

-.166 




6 

7 

-.095 

-•126 

-.165 

-.201 


-.198 

-.201 

-.166 




7 

8 

-.108 

-.138 

-.171 

-.212 


-.208 

-.210 

-.189 




8 

9 

-.107 

-.148 

-.179 

-.224 


-.219 

-.212 

-.229 




9 

10 

-.107 

-.136 


-.213 


-.216 

-.218 

-.279 




10 

Hi 

■Pim 

-.132 


-.204 


-.213 






11 

Ell 


-.127 


-.181 


-.212 

-.207 

-.303 




12 

13 

-.108 

-.121 

-.143 

-.174 


-.211 

-.204 

-.209 




13 

14 

-.110 

-.123 

-.132 

-.007 


<00 2 

-.017 

-.190 




14 

15 

-•115 

-.085 

• 082 

.084 


• 044 

.042 

-.168 




15 

16 

-.057 

.072 

.115 

.103 


.062 

.062 

-.041 




16 

17 


.051 

.072 

.033 


-.021 

• 069 

-.218 




17 

18 


-.379 

-.385 

-.389 


-.412 

-.421 

-.428 




18 

19 

-•347 

-.418 

-.418 

-.422 


-.438 

-.430 

-.396 




19 

20 



-.418 

-.429 


-.428 

-.376 

-.439 




20 

21 

-.336 

-.416 

-.370 

-.387 


■ 

-.349 

-.442 




21 

22 

-.386 

-.272 

-.293 

-.301 



-.310 

-.406 




22 






a - 9 


8= o.o 



1 

.899 

• 414 

l 

.444 

-.019 



• 138 

• 992 




1 

2 

— • 050 

-*226 

-.242 

-.261 


-.270 

-.279 

-.263 




2 

3 

-.143 

-.224 

-.235 

-.245 


-.256 

-.259 

-.268 




3 

4 

-.100 

-.213 

-.248 

-.254 


-.260 

-.270 

-.271 




4 

5 

-.111 

-.177 

-.256 

-.258 


-.261 

-.262 

-.334 




5 

6 

-.126 

-.176 

-.256 

-.260 


-.263 

-.267 

-.374 




6 

7 

-•130 

-.164 

-.254 

-.262 


-. 264 

-.273 

-.386 




7 

8 

-.140 

-.172 

-.257 

-.269 


-.271 

-.274 

-.395 




8 

9 

-.144 

-.180 

-.236 

-.280 


-.279 

-.274 

*.405 




9 

IB !■ j 

-.143 

-.170 


-.273 


-.275 

-.279 

-.385 




10 

■ 9 

-•148 

-.168 


-.273 


-.270 






11 

E 9 

-.147 

-.160 


-.269 


-.267 

-.272 

-.392 




12 

W 9 

-.148 

-.153 

-.185 

-.268 


-.271 

-.273 

-.410 




13 

' 9 

-.141 

-.153 

-.179 

-.255 


-.264 

-.274 

-.349 




14 

* 3 ; 

-.150 

-.174 

-.186 

-.209 


-.235 

-.178 

-.386 




15 

ft 9 

-.145 

-.085 

-.096 

-.100 


-.111 

-.113 

-.193 




16 

111 Mil! 


-.065 

-.072 

-.087 


-.100 

-.094 

-.354 




17 

E 9 



-.227 

-.262 


-.304 

-.315 

-.387 




18 

E I ; 

-.198 


-.273 

-.304 


-.345 

-.345 

-.385 




19 

| «sj 



-.276 

-.300 


-.349 

-.340 

-.399 




20 

.21 

-.255 


-.281 

-.298 


-.348 

-.336 

-.401 




21 

[22 | 

-.163 

HU 

-.138 

-.171 


-.212 

-.222 

-.379 




22 
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Table 8 ‘ Continued 
Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 1 M=1.6l R=3*6 x I0 6 





Station 


o 

L_L_ 

l_L_ 

3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Drif 

■ 





a= 12 

o 

0 

1 

ii 

60 






n 

• 961 

• 226 

.189 

Bam 


.640 

-.025 

. 852 





IB 

-•096 

-.307 

-.329 

mam 


-.369 

-.396 

-.458 




2 

HD 

-•182 

-.298 

-.3 18 

BUD 


-.348 

-.365 

-.471 




3 

4 

-•141 

-.305 

-.322 

-.332 


348 

-.361 

-.482 




4 

5 

-.152 

-.277 

-.324 

-.333 


-. 342 

-.354 

-.497 




5 

6 

-.169 

-.230 

-.326 

-.334 


-.338 

-.350 

-.499 




5 

m 

-•172 

SK ; . 9 

-.326 

-.334 


-.341 

-.354 

-•493 




7 

E 

-•179 

■ 

-.334 

-.338 


-.347 

-.357 

-.493 




8 

Is 

-.183 

K? Jr 

-.336 

-.348 


-. 354 

-.354 

-.489 




9 


-.184 



-.341 


-. 350 

-.354 

-.472 




10 


-.189 

-.209 


-.341 


-.346 






H 


-•188 

-•205 


-.335 


-.342 

-.349 

-.474 




1 ? 


-.187 


-.246 

-.334 


-.339 

-.346 

-.506 




13 


-.181 


-.236 

-.333 


-.336 

-•347 

-.475 




14 


-.190 

mWu 

-.198 

-.293 


-.321 

-.258 

-.479 




15 


-.178 

E imI 

-.122 

-.187 


-.214 

-.202 

-.224 




16 




-.089 

-.127 


-.164 

-.159 

-.373 




17 



-.105 

-.134 

-.229 


-.261 

-.279 

-.476 




18 


-.130 

-.109 

-.140 

-.242 


-.289 

-.296 

-.485 




19 

20 



-.140 

-.224 


-.302 

-.281 

-.484 




20 

21 

-.139 

-.129 

-.134 

-.206 


-.294 

-.275 

-.469 




21 

22 

-•079 

-.049 

-.086 

-.123 


-.182 

-.202 

-.429 




22 

■ 





a= 12 

- 5.0 






B 

.959 

.225 

.189 

-.243 



-.020 

.856 




1 

D 

-•094 

-.307 

-.331 

-.355 



-.392 

-.451 




2 

1 

-.182 

-.301 

-.317 

-.331 



-.364 

-.457 




3 

fl 

-.141 

-.307 

-.321 

-.335 


-.346 

-.357 

-.469 




4 

n 

-•154 

-.279 

-.324 

-.332 


-.341 

-.352 

-.487 




5 

6 

-.170 

-.233 

-.325 

-.335 


-.339 

-.350 

-•490 




6 

7 

-.172 

-.216 

-•326 

-.335 


-.341 

-.352 

-.485 




7 

8 

-.182 

-.219 

-.333 

-.339 


-.347 

-.354 

-.486 




8 

9 

-•185 

-.223 

-.338 

-•349 


-.350 

-.352 

-• 481 




9 

10 

-•185 

-.215 


■ 


-.349 

-.352 

-.465 




10 

11 

-•189 

-•209 




-.346 






12 

12 

-♦190 

-.206 




-.338 

-.346 

-.465 




12 

13 

-.189 

-.198 

-.243 

-.335 


-.339 

-.342 

-.494 




13 

14 

-.183 

-.198 

-.236 

-.335 


-.333 

-.343 

-•460 




14 

15 

-.191 

-.213 

-.217 

-.290 


-.291 

-.237 

-.470 




15 

16 

-.178 

-.117 

-.136 

-.187 


-.194 

-.190 

-•220 




16 

17 


-.080 

-.118 

-.149 


-.163 

-.143 

-.429 




17 

18 


-.189 

-.201 

-.309 


-.320 

-.339 

-.469 




18 

19 

-.179 

-.221 

-.237 



-.362 

-.364 

-.477 




19 

20 



-.241 

HI mm.. 


-.372 

-.358 

-.480 




20 

21 

-.222 

-.231 

-.243 



-.365 

-.349 

-.465 




21 

22 

-•134 

— .065 

-.114 

-.161 


-.220 

-•220 

-.423 




22 






a= 12 


8= o.o 





1 

• 963 

• 226 

• 193 

-.233 


• 643 

-•016 

• 857 




1 

2 

-•098 

-.303 

-.320 

-.346 


-.352 

-.379 

-.422 




2 

3 

-•181 

-.295 

-.3 12 

-.324 


-.339 

-.352 

-•423 





4 

-•140 

-.299 

-.317 

-.327 


336 

-.345 

-.430 




4 

5 

-.153 

-.274 

-.321 

-.325 


-.334 

-.340 

-.458 




5 

6 

-•170 

-.230 

-.322 

-.328 



-.341 

-.465 




6 

7 

-.170 

-.212 

-.322 

-.328 


-.335 

-.343 

-.462 




7 

8 

-.180 

-.218 

-.327 

-.331 


-.340 

1 -• 345 

-.465 




8 

9 

-.183 

-.223 

-.331 

-.342 


-.344 

-.344 

-.464 




9 

Ul 

-.183 

-.210 


-.335 


-.339 

-.343 

-.448 




10 


-.187 

-.206 


-.333 


-.337 






H 

12 

-.186 

-.201 


-.330 


-. 332 

-.336 

-.452 




12 

13 

-• 188 

-.194 

-.243 

-.329 


-.332 

-.336 

-.472 




13 

14 

-.182 

-•194 

-.233 

-.325 


-.326 

-.338 

-.435 




14 

15 

-.189 

-.208 

-.200 

-.222 


-.226 

-.199 

-.447 




15 

16 

-•166 

-.102 

-.122 

-.159 


-.160 

-. 168 

-.218 




16 

17 


-.072 

-.108 

-.130 


-.140 

-.128 

-.422 




17 

18 


-.253 

-.262 

-.334 


-.348 

-•362 

- . 445 




18 

19 

-.233 

-.286 

-.298 

-.373 


-.389 

-.388 

-.452 




19 

20 



-.300 

-.370 


-.392 

-.384 

-.460 




20 

21 

-.277 

-.286 

-.305 

-.344 


-.384 

-.371 

-.447 




21 

22 

-.186 

-.103 

-.140 

-.207 


-.244 

-.236 

-.408 




22 
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Table 8 Concluded 
Pressure coefficients on swept wing 


Configuration l M= 1.61 R=3.6 x I0 6 


«*» 




Station 


w 



1 1 









9 

o 

1 

2 

1 3 1 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 


■ 





a- 12 




D 


• 215 

• 198 

109 


• 653 


.890 




1 

fig 

E 

-.311 

-.334 



-.362 


-.443 




2 

MM 


-.303 

-.322 

mm 


-.339 


-.449 




3 

B9 


-.312 

-.328 

EfSE 


-.339 

-.356 

-.506 




4 

El 

■ 

-.276 

-.330 

-.334 


-.339 

-.350 

-.523 




5 

6 

-.175 

-.234 

-.330 

-.332 


-.338 

-.347 

-.520 




6 

7 

-.181 

-.216 

-.334 

-.333 


-.337 

-.351 

-.517 




7 

8 

-.191 

-.224 

-.337 

-.339 


-.349 

-.355 

-.517 




8 

9 

-.191 

-.228 

-.344 

-.352 


-.353 

-.354 

-.505 




9 

10 

-.193 



Irof • " 


-.349 

-.353 

-.477 




10 

11 

-.194 

■ 




-.348 






11 

12 

-.195 



H 


-.340 

E ■fmHI 

-.475 




12 

13 

-.194 

-.205 

-.247 



-.341 

E ISB3S1 

-.468 




13 

14 

-.191 

-.201 

-.133 

-.157 


-.146 

E SBS 

-.480 




14 

15 

-.195 

•-.096 

-.058 

-.119 


-.129 

-.126 

-.476 




15 

16 

-.103 

-.007 

-.034 

-.095 


-.102 

-.089 

-.211 




16 

iHfl 


-.048 

-.143 

-.255 


-.300 

-.003 

-.480 




17 

18 


-.414 

-.416 

-.446 


-.429 

-.443 

-.501 




18 

19 

-.383 

-.438 

-.440 

-.430 


-.370 

-.370 

-.502 




19 

20 



-.391 

-.387 


-.353 

-.351 

-.477 




20 

21 

-.363 

-.425 

-.339 

-.362 


-.348 

-.348 

-.464 




21 

22 

-.410 

-.286 


-.342 


-.341 

-.342 

-.451 




22 






a= 15 





n 

.994 

• 074 


-.381 


.410 

-.236 

• 669 




1 

El 

-.133 

-.368 


-.424 


-.439 

-.454 

-.491 




2 

El 

-.214 

-.359 

-.381 

-.404 


-.417 

-.436 

-.495 




3 

4 

-.182 

-.356 

-.378 

-.394 


-.409 

-.422 

-.498 




4 

5 

-.193 

-.351 

-.379 

-.390 


-.404 

-.414 

-.506 




5 

6 


-.307 

-.376 

-.388 


-.402 

-.413 

-.505 




6 

7 

■ 

-.270 

-.376 

-.388 


-.398 

-.412 

-.499 




7 

8 

■ 

-.262 

-.380 

-.389 


-.401 

-.406 

-.492 




8 

9 


-.261 

-.384 

-.394 


-.402 

-.406 

-.487 




9 

10 

'll 

-.251 


-.387 


-.397 

-.403 

-.482 




10 

11 

-.223 

-.245 


-.385 


-.394 






11 

12 

-.222 

-.239 


-.383 


-.388 

-.396 

-.487 




12 

13 

-.221 

-.234 

-.313 

-.383 


-.386 

-.397 

-.521 




13 

14 

-.217 

-.231 

-.287 

-.379 


-.383 

-.393 

-.484 




14 

15 

-.224 

-.242 

-.215 

-.256 


-.256 

-.250 

-.479 




15 

16 

-.177 

-.114 

-.201 

-.212 


-.211 

-.218 

-.234 




16 

17 


-.078 

-.134 

-.146 


-.152 

-. 147 

-.431 




17 

18 


-.276 

-.308 

-.367 


■ 

-.391 

-.473 




18 

19 

-.255 

-.301 

-.329 

-.403 



-.393 

-.479 




19 

20 



-.330 

-.385 


-.333 

-.324 

-.480 




20 

21 

-.294 

-.300 

-.330 

-.277 


-.291 

-.291 

-.467 




21 

22 

-.204 

-.090 

-.180 

-.262 


-.275 

-.275 

-.443 




22 






a = 15 

H 






1 

• 986 

• 061 

mi 

-.399 


.400 

-.254 

• 668 




1 

2 

-.140 

-.380 


-.436 


-.453 

-.471 

-.504 




2 

3 

-.222 



-.415 


- .434 

-.454 

-.501 




3 

4 

-.192 

Est£fl 

B urn 

-.404 


-.422 

-.439 

-.520 




4 

H 




-.402 


-.419 

-i 433 

-.528 




5 

El 


-.315 

-.386 

-.400 


-.413 

-.430 

-.526 




6 

Bf 


-.276 

-.383 

-.399 


-.409 

-.429 

-.523 




7 

8 

-.224 

-.268 

-.389 

-.398 


-.415 

-.423 

-.519 




8 

9 

-.229 

-.267 

-.396 

-.405 


-.415 

-.420 

-.514 




9 

10 

-.229 

-.258 


-.396 


-.410 

-.416 

-.508 




10 

11 

-.232 

-.252 


-.398 


-.406 






11 

12 

-.231 

-.247 


-.393 


-.402 

-.413 

-.504 




12 

13 

-.229 

-.242 

-.320 

-.393 


-.402 

-.410 

-.520 




13 

14 

-.227 

-.240 

-.270 

-.388 


-.394 

-.407 

-.508 




14 

15 

-.230 

-.250 

-.205 

-.240 


-.230 

t.237 

-.502 




15 

16 

-.157 

-.095 

-.199 

-.208 


-.209 

-.216 

-.222 




16 

17 


-.054 

-.095 

-.105 


-.106 

-.116 

-.480 




17 

18 


-.315 

-.338 

-.395 


-.408 

-.418 

-.522 




18 

19 

-.285 

-.338 

-.359 

-.434 


-.407 

-.377 

-.508 




19 

20 



-.360 

-.381 


-.338 

-.327 

-.500 




20 

.21 

-.332 

-.336 

-.361 

-.305 


-.316 

-.307 

-.485 




21 

22 

-.200 

-.134 

-.225 

-.292 


-.304 

-.297 

-.465 




22 
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• • < 


NACA RM L57H30 


Toble 9 

Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 2 


R=1.7 x KT 




■ ■ 





.493 

mllm 

.433 

• 366 

.403 

.346 

.586 

.318 

.745 

• 286 

.821 

• 666 

.853 
.873 
• 882 
• 888 

.837 

.886 

.831 

.873 

.829 

.849 

.737 

• 821 

.141 

• 268 

.898 

.847 

1.004 

• 869 

1.159 

.932 

1.091 

.938 

.751 

.680 



. 686 


• 632 

.477 


.531 

.396 

1 ;; 1 

• 481 

.334 


.421 

.320 

.354 


.304 

.332 


.292 

.308 

.338 

.264 

.272 

.324 

.252 

.282 

.401 

• 264 


• 656 

• 282 


.743 

.298 


.787 

• 316 

• 737 

.813 

• 596 

.779 

.829 

.731 

.799 

• 841 

.735 

• 789 

.829 

.570 

.682 

.716 

.765 

• 805 

.641 

1.032 

.940 

• 902 

1.039 

1.014 

• 930 

.940 

.944 

.882 

.62 6 

• 656 

.622 



.091 

.636 

.576 

.729 

.495 

.729 

.463 

.727 

.427 

.735 

.423 

.731 

.640 

.737 

.708 

.745 

.745 

.749 

.767 

.749 

.785 

.799 

.761 

• 815 

.767 

.827 

.771 

• 825 

• 777 

.817 

.765 

• 654 

.590 

• 873 

• 869 

.912 

• 853 

.888 

.767 

.783 

• 698 

• 560 

• 475 

































Ortf 
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Table 9 ' Continued 
Pressure coefficients on swept wing 
































Or if 


NACA RM L5TH30 




Table 9 ' Continued 



Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 2 

M= 1,61 

R=1.7 x 10* 


• 835 

• 692 

.173 

.197 

• 129 

• 119 

• 111 
• 093 

• 103 

• 087 

• 093 

• 078 

• 087 

• 068 

.078 

.052 

.072 

• 038 

• 056 

• 044 

• 056 

• 052 

• 060 

• 060 

• 064 

• 060 

• 064 

• 060 

• 056 

• .028 

• 068 

-.020 


-.018 


• 060 

• 064 

• 066 

.074 

• 068 

.048 

.062 

• 036 

.036 


823 
119 

004 

•161 *014 

•129 -.004 

•115 -.016 

•095 -.020 

•076 -.032 

.070 -.030 

•060 -*054 


S= “20,0 


mm 

■mn 

■B9 


■ffifl 

-.014 

WEtim 

-•004 


• 002 


-•002 

BEufl 

-.002 

B jSM 

-.016 

BESB 

-•006 

-.028 

• 145 

• 294 

• 187 

• 308 

• 100 

.312 

• 044 

• 304 

.100 


.392 


• 010 


.143 

w " * 

• 154 


• 139 

• 423 

.133 

.350 

• 108 
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Table 9 

Continued 


Pressure coefficients 

on swept wing 

Configuration 2 

M= 1*61 

R=1.7 x o' 
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• • * 


NACA RM L57H30 


Configuration 2 


Table 9 * Continued 
Pressure coefficients on swept wing 


R=1.7 x tO 




8 9 


• 638 

.555 

-.125 

-.141 

-.125 

-.135 

-.143 

-.155 

-.155 

-.159 

-.151 

-.167 

-.135 

-.167 

-.139 

-.173 

-.139 

-.193 

-.179 

-.167 

-.151 

-.115 

-.139 

-.109 

-.135 

-.109 

-.123 

-.018 

-.010 

.024 

.020 

-.169 

-.189 

-.185 

-.205 

-.187 

-.199 

-. 181 

-.195 

-.187 

-.197 


.898 
-.125 
-.113 
-.151 -.143 

-.165 -.141 

-.169 -.147 

-.183 -.149 

-.183 -.185 

-.183 -.215 

-.191 -.256 

-.187 -.272 

-.185 -.326 

-.183 -.218 

-.119 -.247 

-.036 .122 
002 .000 -.241 

227 -.244 -.293 

239 -.252 -.295 

227 -.244 -.315 

223 -.231 -.334 

-.231 -.324 


20 

21 

22 


Orif 






























! 

. MCA RM L57H30 



Table 9 ' Continued 
Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 2 M=l*6i r= 1.7 x K) 6 



| Station 














9 

o 

n. 

2 

i 3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 







a = 


8= 20.0 



1 

.873 


mrm 



.757 

• 328 

.886 




l 

2 

.022 

wQI 




-. 143 

-.153 

-.125 




2 

3 

-.054 


SI 



-.133 

-.145 

-.103 




3 

4 

-.036 

-.in 

D fill 

-.147 


-.149 

-.157 

-.141 




4 

5 

-.042 

-.105 

-.153 

-.153 


-. 149 

-.159 

-.141 




5 

6 

-.060 

-.095 

-.149 

-.161 


-.159 

-.163 

-.147 




6 

7 

-.064 

-.091 

-.133 

-.167 


-.155 

-.177 

-.143 




7 

8 

-.081 

-.101 

-.137 

-.173 


-.185 

-.181 

-.167 




8 

9 

-.078 

-.115 

-.133 

-.189 


-.191 

-.181 

-.183 




9 

Hi 

-.089 

-.109 


-.177 


-.193 

-.185 

-.211 




10 

Ku 

-.091 

-.105 


-.165 


-.189 






11 

Kg 

-.087 

-.101 


-.147 


-.185 

-.183 

-.262 




12 

Kg 

-.009 

-.093 

-.107 

-.135 


-.183 

-.179 

-.340 




13 

14 

-.087 

-.091 

-.101 

-.127 


-.173 

-.177 

-.266 




14 

15 

-.085 

-.093 

-.018 

• 030 


.014 

• 060 

-.299 




15 

16 

-.038 

• 046 

.091 

.093 


.054 

• 081 

.093 




16 

17 


• 064 

.177 

• 229 


.294 

.272 

-.299 




17 

18 


-.340 


-.340 


-.378 

-.382 

-.365 




18 

19 

-.286 

-.354 




-.378 

-.380 

-.365 




19 

20 

-.310 

-.358 


-.358 


-.372 

-.376 

-.411 




20 

21 

-.284 

-.344 

-.354 

-.356 


-.368 

-.374 

-.407 




21 

22 

-.306 

-.294 

-.334 

-.348 


-.356 

-.356 

-.390 




22 






a - 


8= 30.0 





1 

.877 

§■ mm 


IV ; . 


.753 

• 340 

1.006 




1 

2 

.020 

IE 

' "E 

b* 1 1 m 


-.139 

-.137 

-.125 




2 

3 

-.052 





-.129 

-.131 

-.117 




3 

4 

-.038 


-.145 



-.145 

-.147 

-.103 




4 

5 

-.038 

iill 

-.151 

-.155 


-.147 

-.153 

-.095 




5 

6 

-.058 

-.091 

-.145 

-.157 


-.155 

-.157 

-.119 




6 

7 

-.060 

-.085 

-.133 

-.161 


-.155 

-.169 

-.153 




7 

8 

-.078 

-.099 

-.137 

-.171 


-.173 

-.173 

-.201 




8 

9 

-.076 

-.111 

-.133 

-.185 


-.181 

-.175 

-.233 




9 

10 

-.083 

-.111 


-.175 


-.181 

-.179 

-.254 




10 

11 

-.083 

-.097 


-.161 


-.181 






11 

12 

-.081 

-.091 


-.149 


-.175 

-.171 

-.320 




12 

13 

-.083 

-.089 

-.109 

-.135 


-.175 

-.167 

-.388 




13 

14 

-.083 

-.091 

-.111 

-.129 


-.163 

-.165 

-.324 




14 

15 

-.081 

-.076 

-.004 

.050 


.032 

.074 

-.338 




15 

16 

-.036 

• 066 

• 093 

.101 


.066 

.095 

.091 




16 

17 


-.004 

.024 

-.030 


.012 

.064 

-.322 




17 

18 


-.394 

-.407 

-.390 


-.415 

-.370 

-.398 




18 

19 

-.318 

-.409 

-.413 

-.409 



-.370 

-.401 




19 

20 

-.306 

-.407 

-.415 

-.403 



-.356 

-.425 




20 

21 

-.346 

-.386 

-.407 

-.374 


-.370 

-.350 

-.421 




21 

22 

-.368 

-.330 

-.330 

-.346 


-.354 

-.340 

-.388 




22 

■ 





a = * 


o 

o 

H 

CO 






H 

HSI 

u 

■EE 

.346 


wm 

.123 

.952 




1 

Eg 

WBm 


Mi 

-.264 


-.276 

-.296 

-.316 




2 

Eg 

wmm 



-.254 


-.260 

-.278 

-.286 




3 

El 

-.101 

-.221 


-.260 


-.262 

-.274 

-.322 




4 

El 

-.101 

-.207 


-.264 


-.264 

-.274 

-• 396 




5 

6 

-.121 

-.173 

-.258 

-.266 


-.268 

-.272 

-.401 




6 

7 

-.123 

-.157 

-.264 

-.272 


-.270 

-.278 

-.394 




7 

8 

-.137 

-.165 

-.258 

-.278 


-.276 

-.276 

-.390 




8 

9 

-.137 

-.173 

-.250 

-.280 


-.280 

-.276 

-.378 




9 

10 

-.139 

-.169 


-.276 


E S 

-.276 

-.366 




10 

11 

-.143 

-.165 


-.276 


cf[I 






11 

12 

-.141 

-.161 


-.270 


Be 1 

-.270 

-.376 




12 

13 

-.143 

-.147 

-.179 

-.266 


-.268 

-.256 

-.444 




13 

14 

-.139 

-.149 

-.173 



-.264 

-.242 

-.357 




14 

15 

-.141 

-.169 

-.179 

-.231 


-.250 

-.227 

-.365 




15 

16 

-.155 

-.097 

-.107 

-.183 


-.183 

-.221 

.054 




16 

17 


-.040 

-.062 

-.085 


-.121 

-.103 

-.266 




17 

18 


-.137 

-.139 

-.213 


-.246 

-.252 

-.363 




18 

19 

-.0 87 

-.137 

-.149 

-.203 


-.252 

-.252 

-.367 




19 

20 

-.115 


-.137 

-.179 


-.246 

-.239 

-.371 




20 

.21 

-.133 


-.137 

-.163 


-.242 

-.235 

-.363 




21 

22 

-.153 

IMP lkil 

' -.143 

-.165 


-.246 

-.229 

-.334 




22 
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R=1.7 x KT 

























































































MCA RM L57H50 


Configuration 2 


TablelO 

Pressure coefficients on swept wing 


R=1.7 x K) 


8 9 10 


*032 

• 438 

• 634 

.813 

• 634 

• 795 

• 674 

• 767 

• 704 

.755 

.731 

• 743 

*759 

• 749 

• 767 

• 747 

• 783 

• 745 

*799 
• 811 

• 745 

• 819 

.747 

• 821 

.757 

• 819 

.767 

• 805 

• 765 

• 791 

• 741 

• 396 

• 458 

• 815 

• 805 

• 830 

• 826 

• 817 

• 751 

• 759 

• 692 

• 527 

• 464 


Mtt4W 

• 333 

.277 

• 307 

• 240 

• 285 

• 2 54 

• 327 

• 511 

• 606 

• 700 

• 610 

• 747 

.712 

• 765 

• 749 

.789 

• 747 

• 789 

• 632 

• 664 

• 765 

.803 

.894 

• 860 

• 939 

• 868 

• 862 

• 807 

• 5 83 

• 551 


► 416 

• 626 

>468 

• 601 

>513 

• 577 

► 448 

• 408 
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TablelO Continued 
Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 2 M=l.61 R=l#7 x K) 6 





Station 


6- 












O 

0 

1 

2 

3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 


■ 





a =-12 

$= - 5.0 



H 

mm 

.654 

• 662 



• 028 

• 589 

• 065 




1 

n 

■iili 

• 442 

• 480 

• 499 


• 555 

• 563 

*335 




2 

kJ 

■ml 

• 357 

• 404 

■ 


• 480 

• 503 

• 236 




3 

4 

• 313 

• 303 

• 363 

V 


• 436 

• 448 

• 153 




4 

5 

• 269 

• 291 

• 3 23 

■ 


• 398 

• 414 

• 095 




5 

6 

• 252 

.272 

• 307 

• 341 


• 365 

• 390 

• 065 




6 

7 

• 260 

• 258 

• 281 

• 313 


• 347 

• 355 

• 046 




7 

8 

• 262 

• 234 

• 252 

• 291 


• 307 

• 361 

• 032 




8 

9 

• 246 

• 220 

• 260 

• 299 


.319 

• 363 

• 016 




9 

10 

• 234 

• 240 


• 305 


• 325 

• 361 

• 006 




10 

11 

• 236 

• 260 


• 311 


• 329 






11 

12 

• 246 

• 262 


• 307 


• 335 

• 353 

-.004 




12 

13 

• 254 

• 275 

• 295 

• 307 


• 323 

• 339 





13 

14 

• 260 

• 268 

• 262 

• 279 


• 307 

• 373 





14 

15 

• 254 

• *202 

• 202 

• 226 


• 206 

*339 





15 

16 

.325 

-•010 

• 040 

• 020 


• 061 

• 032 





16 

17 


-•022 

-.008 

.004 


• 000 

• 028 





17 

18 


• 430 

• 452 

• 458 


• 670 

.723 





18 

19 

• 277 

• 390 

• 460 

• 507 


• 634 

• 581 





19 

20 

.319 

.379 

• 424 

• 484 


• 581 

• 495 





20 

21 

.347 

• 367 

• 420 

• 484 


• 543 

• 458 





21 

22 

.291 

.272 

• 343 

• 396 


♦ 392 

.335 





22 






a= -12 

S= 0.0 




1 

1 

mm 

pB 1 1 ■ 





• 585 

• 061 




1 

2 

■mi 


Ur * ’ ■ 



• 549 

• 569 

• 339 




2 

3 

■SSI 





• 470 

• 505 

• 242 




3 

4 

1 ini 





• 434 

• 452 

• 157 




4 

5 






• 392 

• 416 

• 097 




5 

6 

■ 

lilV ' l rfl 

IV : ♦ Biff 



• 359 

• 392 

• 061 




6 

7 

w&m 


• 279 



.337 

• 355 

• 044 




7 

8 

■Mil 

' : 9 

• 252 



• 311 

• 363 

• 040 




8 

9 

■63 

.220 

• 256 



• 315 

• 367 

• 014 




9 

10 

W%m 

• 242 




.319 

• 363 

• 002 




10 

11 

■ml 

• 256 




• 321 






11 

12 

• 242 

• 262 




• 327 

• 353 

-.046 




12 

13 

• 254 

.277 

• 293 

• 305 


• 319 

.339 





13 

14 

• 258 

• 266 

• 262 

.277 


• 309 

.309 





14 

15 

• 254 

• 206 

• 202 

• 224 


• 202 

• 200 





15 

16 

• 311 

-.054 

• 000 

-.113 


.000 

-.218 





16 

17 


-•067 

-.115 

-.153 


-.180 

-.174 





17 

18 


• 299 

• 317 

• 349 


• 375 

• 412 





18 

19 

• 228 

• 270 

• 293 

• 319 


.347 

• 392 





19 

20 

• 252 

• 270 

• 293 

• 315 


• 363 

• 379 





20 

21 

• 272 

• 275 

• 289 

• 321 


• 386 

.359 





21 

22 

• 218 

• 216 

• 250 

• 277 


9 

• 272 





22 






a = - 


8= -30,0 






1 

• 785 

• 648 


• 636 


• 515 

• 654 

• 636 




1 

2 

• 198 

• 246 


• 303 


• 293 

• 319 

• 250 




2 

3 

• 145 

• 153 

• 190 

• 186 


• 236 

*234 

• 147 




3 

4 

• 137 

• 123 

• 153 



• 194 

• 260 

• 109 




4 

5 

• 123 

• 105 

• 115 



• 170 

• 396 

• 083 




5 

6 

• 107 

• 099 

• 111 

■US 


• 163 

• 450 

• 081 




6 

7 

*097 

• 095 

• 099 

• 107 


*398 

• 497 

• 075 




7 

8 

• 091 

• 067 

• 063 

• 083 


• 460 

• 521 

• 095 




8 

9 

• 083 

• 052 

• 054 

.353 


• 537 

• 541 

• 095 




9 

10 

• 075 

• 061 


• 428 


• 549 

• 539 

• 115 




10 

11 

• 071 

• 069 


• 482 


• 561 






11 

12 

• 069 

• 071 


• 497 


• 551 

*531 

• 103 




12 

13 

• 073 

• 089 

• 466 

.505 


.539 

• 529 





13 

14 

.077 

• 381 

.497 

• 499 


.519 

• 527 





14 

15 

• 123 

• 462 

• 486 

.474 


.495 

*517 





15 

16 

• 246 

• 442 

.359 

• 388 


• 472 

• 499 

1 




16 

17 


• 216 

• 216 

• 272 


• 238 

• 264 





17 

18 



• 543 

• 535 


• 486 

.529 





18 

19 

• 662 


• 616 

• 529 


• 499 

• 537 





19 

20 

• 698 


1.009 

.710 


.551 

• 519 





20 

21 

• 654 


• 979 

• 854 


• 585 

• 495 





21 

22 

• 539 

■ESI 

• 628 

• 628 


• 448 

• 319 





22 
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Tableio Continued 
coefficients on swept wing 


R= 1*7 x 10° 





■vm 

WfSM 

.363 

By! * 


RTTH 



.238 



.236 



• 206 



• 192 

• 206 


• 157 

• 216 


.151 

• 206 

sir • i Si 

. 159 

• 198 

-.032 

• 168 
.178 

.206 

-•063 

.186 

• 186 


.170 

• 176 


• 111 

• 161 


• 036 

-.016 


-.028 

-•036 


.178 

• 206 


• 180 

• 206 


• 206 

• 190 


• 206 

• 186 


• 166 

• 133 





























NA.CA RM L57H30 


T.*' 


i.: 

* 


• • • • 

• • 

• • 

• • 
• • •• 


• • • 
• • 

• • 


• ••• 
• • 

• •• 

• • 

• •• • 


• • 

• • 
• • 
• • 
• • 


167 


Table 10 Continued 
Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 2 M= 1.61 R=l*7 x I0 6 






Station 

T 71 

w 

0 

1 

1 2 

3 

4 

24 1 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

l\K 






a - 

) 

8 = - 30*0 




m 


• 652 

■ a 



• 696 

• 579 

• 817 




l 

mm 

■ 

• 044 




• 085 

• 103 

• 059 




2 

KJ 

iST * j 2 S 

-.012 




• 034 

.026 

-.061 




3 

4 

• 010 

-.022 

B 9 

-•018 


-.014 

-.004 

-.026 




4 

5 

• 008 

■ a 

-•040 

-•038 


-.038 

-.010 

• 071 




5 

6 

"•010 


-•040 

-.050 


-•044 

• 168 

• 087 




6 

1 M 



-•052 

-•054 


-.020 

• 216 

*119 




7 

IBI 



-•063 

-•071 


• 077 

• 240 

• 125 




8 

1 

-*030 

-.063 

-.073 

SSI * - i - 9 H 


• 244 

• 272 

• 113 




9 

m 

-♦034 

-•061 




• 289 

• 266 

• 123 




10 

11 

-.040 

-•050 




• 305 






11 

12 

-•040 

-•046 


.277 


• 303 

• 299 

• 103 




12 

13 

-.036 

-•040 

• 220 

• 291 


• 303 

• 297 





13 

14 

-•042 

• 065 

• 301 

• 303 


• 285 

• 287 





14 

15 

-•040 


• 311 

• 283 


• 252 

• 279 





15 

16 

• 038 

IS ® " l « 

• 222 

• 200 


.222 

• 275 





16 

17 



• 236 

• 266 


• 232 

• 224 





17 

16 


■ 9 

• 345 

• 327 


♦ 272 

• 275 





18 

19 

• 404 

• 608 

• 392 

• 305 


• 260 

.283 





19 

turn 

• 490 

• 874 


• 460 


• 325 

.311 





20 

111 

• 462 

• 761 

H 

• 702 


• 398 

.323 





21 

□ 

• 408 

• 497 


• 626 



• 242 





22 






a= C 


8 = - 20.0 





1 

.807 

• 652 

• 690 

• 543 


• 696 

• 583 

• 811 




1 

2 

• 077 

• 052 

• 087 

• 095 


• 101 

• 117 

• 063 




2 

3 

• 028 

• 002 

• 014 

• 024 


• 042 

• 042 

-•054 




3 

4 

• 018 

-•014 

-•008 

-.006 


• 004 

.014 

-.038 




4 

5 

• 010 

-*030 

-•034 

-•020 


-•016 

• 002 

-•042 




5 

6 

-.010 

-.030 

-.034 

-•038 


-•036 

-.018 

-.048 




6 

7 

-•010 

-.028 

-•040 

-•038 


-•044 

-.030 

-♦044 




7 

8 

-•020 

-•046 

-.057 

-.052 


-.057 

-.038 

-.057 




8 

9 

-.026 

-.057 

-.065 

-•067 


-.065 

-.044 

-.050 




9 

10 

-.034 

-•054 


-.057 


-•054 

-.050 

-.012 




10 

11 

-•036 

-♦042 


-.057 


-•057 






11 

12 

-.040 

-.038 


-.054 


-•024 

• 127 

• 050 




12 

13 

-.034 

-.028 

-•044 

-•022 


nsa 

• 163 





13 

14 

-•030 

-•036 

• 018 

.147 



.178 





14 

15 

-.036 

-•002 

• 155 

• 180 


it 39 

• 168 





15 

16 

-•002 

• 105 

• 170 

• 182 


.174 

• 163 





16 

17 



• 129 

• 159 



• 143 





17 

18 



• 200 

• 186 


• 208 

• 178 





18 

19 

• 131 

B-I 

• 321 



.252 

• 208 





19 

HI 

• 196 

HI I 

• 436 

■ 


• 311 

• 252 





20 

El 

• 216 

■ a 

• 456 



.351 

• 285 





21 

O 

• 176 

* 236 

• 313 



• 264 

• 220 





22 

■ 





a = C 


8 = o.o 






H 

■69 

• 652 

• 690 

• 567 


• 688 

• 62 2 

• 805 




1 

mm 


• 105 

• 147 

• 147 


• 163 

• 178 

• 103 




2 

mm 

■ESI 

• 042 

• 059 

• 067 


• 109 

• 101 

-.010 




3 

n 

■ESS 

• 026 

• 034 

• 048 


.071 

• 085 

-•002 




4 

5 

• 042 

• 010 

• 008 

• 034 


• 046 

• 071 

-•020 




5 

6 

• 022 

• 006 

• 010 

• 012 


• 030 

• 044 

-.034 




6 

7 

• 022 

• 008 

• 002 

• 008 


• 016 

• 028 

-.034 




7 

8 

• 008 

-•012 

-•010 

-.006 


-.004 

• 030 

-.046 




8 

9 

• 006 

-•022 

-.026 

-•014 


-.010 

.028 

-.042 




9 

10 

-.006 

-.018 


• 000 


.000 

• 016 

-.067 




10 

11 

-.008 

-•008 


• 000 


.002 






11 

12 

-•008 

-.004 


• 000 


• 004 

• 022 

-.065 




12 

13 

• 002 

.002 

• 010 

-.002 


• 012 

.022 





13 

14 

• 002 

• 004 

-.002 

• 002 


*012 

• 016 





14 

15 

-•006 

-.026 

-.0 18 

• 000 


-.014 

.022 





15 

16 

• 002 

- *054 

-.046 

-.050 


-.018 

-.008 





16 

17 


-.030 

-•034 

-.040 


-.034 

-.032 





17 

18 


• 028 

.014 

• 040 


• 014 

• 030 





18 


• 030 

• 036 

• 030 

• 044 


• 032 

• 054 





19 

1 1 

• 046 

• 038 

• 038 

• 059 


*059 

• 050 





20 


• 022 

• 054 

• 044 

• 057 


• 054 

• 048 





21 

0 

• 002 

• 024 

• 018 

• 026 


• 036 

• 022 





22 
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' Tableio Continued 

Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 2 M = i.61 R = l,7 x I0 6 




Station 


w 












0 

0 

1 

2 

3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

hI 






a = 


8 = 10.0 



1 

mm 

.690 

■ ' r ! rfl 

• 166 


♦ 727 

• 246 

*870 




1 

2 

mm 

-.168 


-.186 


-.184 

-.184 

-.163 




t 

3 

Boa 

-.166 


-.188 


-.184 

-. 190 

-.176 




3 

4 

-.087 

-.161 

-.202 

-.202 


-.196 

-.196 

-.186 




4 

5 

-.097 

-.157 

-.208 

-.202 


-.198 

-.200 

-.172 




5 

6 

-.109 

-.145 

-.204 

-.214 


-.206 

-.212 

-.192 




6 

7 

-.113 

-.141 

-.196 

-.216 


-.220 

-.216 

-.190 




7 

8 

-.129 

-.153 

-.190 

-.218 


-.224 

-.214 

-.234 


■ 


8 

9 

-.133 

-.161 

-.190 

-.230 


-.230 

-.220 

-.260 




9 

10 

-.135 

-.155 


-.220 


-.232 

-.220 

-.283 




10 

11 

-.137 

-.151 


-.216 


-.226 






11 

12 

-.135 

-.147 


-.208 


-.222 

-.212 

-.289 




12 

13 

-.137 

-.139 

-.157 

-.194 


-.220 

-.216 





13 

14 

-.133 

-.139 

-.159 

-.180 


-.224 

-.216 





14 

15 

-.137 

- • 157 

-.155 

-.139 


-.166 

-.089 



H 


15 

16 

-.141 

-.089 

-.061 

-.036 


-.083 

-.048 



■ 


16 

17 


-.024 

• 038 



.059 

.067 





17 

18 


-.220 

-.224 



-.281 

-.277 





18 

19 

-.180 

-.220 

-.232 



-.283 

-.277 





19 

20 

-.198 

-.220 

-.228 

-.238 


-.268 

-.268 


■ 



20 

21 

-.212 

-.208 

-.224 

-.234 


-.262 

-.258 





21 

22 

-.232 

-.210 

-.228 

-.236 


-.260 

-.258 


■ 

■ 


22 






a = 6 


20.0 



1 

• 648 

• 692 

.583 

.159 


.712 

"""l 

• 244 

• 854 




1 

2 

-.034 

-.172 

-.174 

-.204 


-.210 

-.208 

-.176 




2 

3 

-.107 

-.174 

-.182 



-.204 

-.208 

184 




3 

4 


-.166 

-.204 

-.216 


-.210 

-.210 

-.200 




4 

5 

■ B 9 

-.157 

-.224 

-.214 


-.216 

-.216 

-.188 




5 

6 


-.147 

-.218 

-.226 


-.224 

-.226 

-.200 




6 

7 

S- £ 1 

-.143 

-.208 

-.230 


-.230 

-.230 

-.214 




7 

8 


-.155 

-.200 

-.232 


-.236 

-.232 

-.250 




8 

9 

-.135 

-.166 

-.198 

-.248 


-.248 

-.232 

-.287 




9 

10 

-.135 

-.155 


-.234 


-.248 

-.238 

-.305 




10 

11 

-.139 

-.147 


-.234 


-.240 






11 

12 

-.139 

-.143 


-.218 


-.240 

-.224 1 

-.321 




12 

13 

-.137 

-.137 

-.170 

-.204 


-.236 

-.232 ! 





13 

14 

-.133 

-.141 

-.168 

-.196 


-.234 

-.232 





14 

15 

-.135 

-.151 

-.119 

-.087 


-.105 

-.038 





15 

16 

-.131 

-.042 

-.014 

.002 


-.042 

-.010 





16 

17 


• 016 

.103 

.163 


.196 

• 184 





17 

16 


-.285 

-.309 

-.301 


-.343 

-.329 





18 

19 

-.248 

-.297 

-.309 

-.313 


-.345 

-.331 





19 

20 

-.268 

-.295 

-.309 

-.313 


-.333 

-.329 





20 

urn 

-.268 

-.281 

-.305 

-.305 


-.329 

-.323 





21 

Em 

-.281 

-.264 

-.301 

-.309 


-.317 

-.317 





22 

■ 





a = 6 


8 = 30.0 





H 

• 844 

• 690 

• 583 

mm 


1 

.712 

• 252 





1 

mm 

-.036 

-.186 

-.194 

-.208 


-.216 

-.218 

CfjQSj 




2 

mm 

maim 

-.182 

-.200 

-.208 


-.210 

-.210 

BBS 




3 

n 


-.174 

-.216 

-.218 


-.216 

-.222 

-.196 




4 

n 


-.163 

-.220 

-.224 


-.224 

-.222 

-.198 




5 

6 

-.113 

-.153 

-.216 

-.230 


-.226 

-.232 

-.224 

■ ■ 



6 

7 

-.115 

-.153 

-.206 

-.236 


-.234 

-.238 

-.258 




7 

8 

-.135 

-.163 

-.200 

-.240 


-.242 

-.242 

-.295 


■ 


8 

9 

-.135 

-.170 

-.198 

-.248 


-.248 

-.244 

-.329 




9 

mm 

-.139 

-.166 


-.244 


-.248 

-.250 

-.345 




10 

eh 

-.139 

-.161 


-.244 


-.246 






11 

12 

-.141 

-.153 


-.224 


-.244 

-.240 

-.369 


■ 


12 

13 

-.145 

-.145 

-.170 

-.208 


-.246 

-.234 



H 


13 

14 

-.137 

-.143 

-.168 

-.194 


-.240 

-.236 





14 

15 

-.139 

-.149 

-.071 

-.034 


-.052 

.000 


H H 



15 

16 

-.129 

-.016 

.0 14 

• 034 


-.012 

• 022 





16 

17 


-.052 

-.046 

-.026 


.008 

• 030 





17 

16 


-.379 

-.394 

-.381 


Jfyliwi 

-.390 





18 

19 

-.325 

-.396 

-.398 

-.396 


-.408 

-.390 



■ 


19 

20 

-.331 

-.394 

-.396 

-.388 


-.392 

-.379 



H 


20 

21 

-.345 

-.373 

-.3 94 

-.373 


-.381 

-.371 





21 

22 

-.367 

-.337 

-.351 

-.363 

J 

-.365 

-.357 


il— 



22 
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Tableio Continued 
Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 2 


• 682 

.305 



-•101 

-.260 



-•159 

-•256 


-•285 

-•145 

-•252 

-.287 

-.289 

-.155 

-•254 

-.297 

-.285 

— • 146 

-•240 

-•287 


-♦176 

-•214 

-.285 

-.299 

-.192 

-.214 

-.279 

-.299 

-.188 

-.222 

-.279 

-.311 

-.192 

-.218 


-•299 

-.196 

-.210 


-.301 

-•186 

-•204 


-.291 

-•194 

-•202 

-•252 

-.275 

-.190 

-•202 

-.238 

-•262 

-•194 

-•214 

-•212 

-.226 

-•192 

-.143 

-.123 

-.208 


-.042 

-.057 

-.081 


-.252 

-.232 

-.313 

-•210 

-.246 

-•2 46 

-.319 

-•226 

-•244 

-.254 

-.307 

-•230 

-.244 

-.248 

-.295 

-.260 

-.244 

-.242 

-•281 


- 


- 

• 194 

- 

• 192 

- 

• 214 

- 

• 208 

- 

• 212 

- 

• 210 

- 

• 212 

- 

• 212 

- 

• 212 

- 

.210 

- 

• 208 

_ 

• 224 

- 

• 248 

- 

.252 

- 

• 281 


579 

mmi 

,359 

-.375 

,339 

-.359 

,343 

-.347 

,347 

-.351 

► 347 

-.357 

,345 

-.357 

,351 

-.351 

,357 

-.355 

353 

-.353 

,351 


,333 

-.333 

,329 

-•329 

,329 

-.327 

,307 

-.272 

,279 

-•248 

,454 

• 353 

,392 

-•394 

• 390 

-•381 

• 381 

-•373 

.377 

-.369 

.365 

-.361 
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Table 11 Continued 

Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 2 M=l.6l R=3*6* 10 6 


•*- 






Station 


0 

1 

2 

1 l 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

“ § 






a - - 

b 

09 

1 

O 

O 





1 

.807 

.694 

.739 

.689 


.559 

.702 

.743 




1 

2 

.220 

.303 

.323 

.351 


.335 

. 362 

.210 




2 

3 

• 184 

.196 

.219 

.221 


.277 

.269 

.058 




3 

4 

.178 

.164 

.199 

.208 


.244 

.234 

.022 




4 

5 

• 161 

• 145 

.159 

• 182 


.205 

.219 

-.007 




5 

6 

.135 

.133 

.145 

.163 


.190 

. 196 

-.030 




6 

7 

• 132 

.123 

.135 

.146 


.172 

. 160 

-.042 




7 

8 


msfm 

.102 

• 118 


. 123 

. 142 

-.058 




8 

9 


WtEflM 

.085 

• 096 


.110 

. 134 

-.070 




9 

10 

• 106 

*095 


.106 


.110 

• 121 

-.088 




10 

11 

.108 

.103 


.108 


.113 






11 

12 

.114 

.108 


.119 


.118 

. 131 

-.086 




12 

13 

.110 

• 114 

. 1 17 

.121 


.121 

. 125 





13 

14 

.108 

• 106 

.110 

.113 


.124 

. 120 





14 

15 

.095 

• 065 

.076 

.088 


.092 

.115 





15 

16 

.155 

.044 

.079 

• 149 


. 149 

• 141 





16 

17 


.047 

• 111 

• 161 


• 165 

• 170 





17 

18 


.265 

.190 

.202 


.238 

.402 





18 

19 


.384 

.436 

.449 


.470 

.540 





19 

20 

■ 

.361 

.432 



.528 

.502 





20 

21 

.290 

.339 

• 416 



.504 

.460 





21 

22 

.254 

.270 

.329 

5 


.371 

.332 





22 






a= - * 


8 = - 5.0 






1 

.808 

• 692 


.693 


.558 

.706 

.734 




1 

2 

.222 

.304 


.355 


.344 

.371 

.219 




2 

3 

I .184 

.196 

.223 

.229 


.281 

.277 

.065 




3 

4 

.182 

.165 

.202 

.214 


.249 

.238 

.025 




4 

5 

.163 

.149 

.163 

.186 


.214 

.225 

-.006 




5 

6 

.138 

.135 

.152 

.167 


.196 

.203 

-.028 




6 

7 

.134 

.127 

• 141 

.151 


.175 

. 167 

-.041 




7 

8 

.127 

.105 

.104 

*124 


.125 

• 149 

-.055 




8 

9 

.120 

.091 

.090 

.102 


.112 

.137 

-.066 




9 

10 

.110 

.095 


• 109 


*113 

.129 

-.084 




10 

11 

.110 

• 103 


.109 


• 116 






11 

12 

.114 

.108 


.122 


.123 

.136 

-.082 




12 

13 

.109 

.115 

.122 

.122 


• 126 

• 134 





13 

14 

• 111 

.109 

.116 

.116 


.127 

. 131 





14 

15 

.098 

*069 

.078 

.089 


.077 

.086 





15 

16 

.163 

-.011 

-.023 

-.012 


-.032 

-.023 





16 

17 


-.004 

-.002 

-.004 


-.022 

-.017 





17 

18 


.174 

.147 

.116 


.097 

. 191 





18 

19 

.124 

.225 

.248 

.256 


.262 

.263 





19 

20 

.177 

.216 

.247 

.269 


.282 

.254 





20 

EH 


.203 

.245 

.265 


.280 

.241 





21 

IBI 


.158 

.201 

.223 



• 177 





22 



a = - 6 

0 ? 

O 

0 






1 

.809 

.691 

.736 

.690 


.557 

• 706 

. 732 




1 

2 

.210 

• 290 

.3 15 

• 347 


.328 

. 370 

• 210 




2 

3 

.169 

.186 

.208 

.218 


.269 

.271 

.050 




3 

4 

.172 

.158 

.185 

.205 


.237 

.234 

• 019 




4 

5 

.153 

.140 

.156 

.178 


.201 

.217 

-.012 




5 

6 

.129 

IliiHiSj’IiH 

.143 

.157 


. 188 

• 198 

-.028 




6 

7 

.125 


.134 

.140 


. 166 

. 166 

-.042 




7 

8 

.114 


• 093 

.116 


.121 

. 143 

-.052 




8 

9 

.110 

.080 

.082 

.039 


.110 

• 133 

-.064 




9 

10 

.107 

.089 




.108 

. 123 

-.083 




10 

11 

.103 

• 098 


.102 


.110 






11 

12 

.107 

.103 


.116 


.114 

* 132 

-.084 




12 

13 

.105 

.107 

.115 

.118 


.118 

.126 





13 

14 

.104 

.100 

.108 

.111 


. 121 

. 123 





14 

15 

.090 

.064 

• 069 

.078 


.074 

.078 





15 

16 

.151 

-.058 

-.061 

-.068 


-.068 

-.066 





16 

17 


-.050 

-.056 

-.064 


-.077 

-.067 





17 

18 


.080 

.083 

.078 


.075 

.093 





18 

19 

.067 

.093 

.087 

.091 


.099 

.0 93 





19 

20 

.088 

.092 

.088 

.099 


.103 

.080 





20 

.21 

.088 

.086 

.097 

.099 


.105 

.072 





21 

22 

.060 

.064 

.078 

.084 


.083 

.047 





22 
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Table 1 ! Continued 

Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 2 M =1.61 R *3#6 x K ) 6 



Station 



o 



— 










ar 

6 

l 

2 1 

3 

4 

24 

5 

6 

7 

6 

9 

10 







a 

H 

o 


it 

o 

o 



i 

.856 

.791 

.730 

.595 


.727 

.630 

.856 




1 

2 

.107 

.084 

.112 

.139 


. 135 

• 162 

.104 




2 

3 

.053 

.025 

• 040 

.067 


.070 

.071 

-.035 




3 

4 

.059 

.016 

.0 19 

.023 


.035 

.029 

-.007 




4 

5 

.039 

.004 

-.004 

.005 


.010 

.024 

-.002 




5 

6 

*021 

*001 

-.003 

-.014 


.002 

.008 

-.014 




6 

7 

.016 

-.001 

-.012 

-.018 


-.008 

-.010 

-.006 




7 

8 

.008 

-.016 

-.033 

-.035 


-.033 

-.024 

-.023 




8 

9 

.004 

-.032 

-.041 

-.050 


-.046 

-.031 

-.017 




9 

10 

.002 

-.027 


-.043 


-.043 

-.041 

-.044 




10 

11 

-.003 

-.020 


-.042 


-.039 






11 

12 

.000 

-.014 


-.032 


-.034 

-.037 

-.049 




12 

13 

-.010 

-.007 

-.0 18 

-.028 


-.035 

-.038 





13 

14 

-.003 

-.010 

-.016 

-.028 


-.031 

-.039 





14 

15 

-.016 

-.042 

-.038 

-.049 


-.059 

-.052 





15 

16 

• 036 

-.046 

-.065 

-.061 


-.076 

-.050 





16 

17 


-.033 

-.038 

-.046 


-.055 

-.048 





17 

18 


-.019 

-.0 12 

-.019 


-.039 

-.047 





18 

19 

-.009 

-.014 

-.018 

-.026 


-.037 

-.048 





19 

20 

.007 

-.007 

-.0 19 

-.021 


-.034 

-.049 





20 

21 

-.009 

-.008 

-.012 

-.020 


-.030 

-.051 





21 

22 

-.040 

-.025 

-.021 

-.021 


-.041 

-.054 





22 





as C 


$= 5.0 






1 

• 856 

.790 

.726 

.599 


.726 

• 638 

• 861 




1 

2 

.105 

.087 

.115 

.142 


.136 

. 163 

.104 




2 

3 

.051 

.029 

.042 

.065 


.072 

.073 

-.036 




3 

k 

.053 

.014 

.020 

.025 


.038 

.035 

-.002 




4 

5 

.036 

.005 

-.003 

.005 


.013 

.027 

-.001 




5 

6 

.017 

-.002 

-.004 

-.010 


.003 

.010 

-.010 




6 

7 

.012 

-.001 

-.011 

-.015 


-.006 

-.007 

-.005 




7 

8 

.005 

-.018 

-.032 

-.032 


-.031 

-.022 

-.021 




8 

9 

.003 

-.029 

-.040 

-.043 


-.045 

-.027 

-.013 




9 

10 

-.001 

-.026 


-.040 


-.041 

-.035 

-.039 




10 

11 

-.009 

-.017 


-.037 


-.039 






11 

12 

-.008 

-.0 i 2 


-.030 


-.033 

-.034 

-.050 




12 

13 

-.006 

-.005 

-.019 

-.028 


-.033 

-.035 





13 

1 k 

-.004 

-.008 

-.015 

-.026 


-.029 

-.035 





14 

15 

-.015 

-.040 

-.036 

-.044 


-.057 

-.048 





15 

16 

-.010 

-.018 

-.031 

-.026 


-.039 1 

-.018 





16 

17 


-.001 

-.003 

-.007 


-.017 

-.016 





17 

18 


-.096 

-.095 

-.095 


-.111 

-.120 





18 

19 

-.055 

-.102 

-.105 

-.109 


-.119 

-.125 





19 

20 

-.064 

-.091 

-.104 

-.106 


-. 113 

-.127 





20 

21 

-.078 

-.078 

-.099 

-.103 


-.111 

-.126 





21 

22 

-.120 

-.085 

-.105 

-.106 


-.117 

-.125 





22 






a = < 

0 

8 s 10.0 





1 

.861 

.788 

.729 

.601 


, 729 

• 647 

.869 




1 

2 

.106 

.087 

.116 

• 145 


. 144 

.172 

.108 




2 

3 

.050 

.030 

.042 

.067 


.074 

• 079 

-.033 




3 

k 

.056 

.016 

.024 

.027 


.045 

• 042 

.002 




4 

5 

.038 

.005 

-.001 

• 006 


• 015 

• 035 

.007 




5 

6 

.019 

*000 

-.003 

-.010 


.007 

• 021 

-.007 




6 

7 

.017 

-.001 

-.009 

-.013 


-.004 

• 000 

-.002 




7 

8 

.010 

-.015 

-.030 

-.032 


-.026 

-.015 

-.020 




8 

9 

.005 

-.030 

-.039 

-.043 


-.037 

-.021 

-.011 




9 

10 

.001 

-.023 


-.038 


-.035 

-.031 

-.035 




10 

11 

-.004 

-.017 


-.035 


-.034 






11 

12 

-.004 

-.010 


-.026 


-.026 

-.028 

-.050 




12 

13 

.001 

-.004 

-.017 

-.023 


-.027 

-.028 





13 

Ik 

.000 

-.007 

-.016 

-.022 


-.021 

-.029 





14 

15 

-.011 

-.035 

-.034 

-.033 


-.037 

.000 





15 

16 

.000 

.034 

.039 

♦ 080 


.074 

.089 





16 

17 


• 060 

.069 

.093 


.098 

• 102 





17 

18 


-.166 

-.174 

-.168 


-.173 

-. 181 





18 

19 

“i 070 

-.180 

-.183 

-.181 


-.186 

-.191 





19 

20 

-.134 

-.171 

-. 183 

-.179 


-. 183 

-.192 





20 

21 

-.148 

-.148 

-.177 

-.177 


-.179 

-.192 





21 

22 

-.172 

-.140 

-.183 

-.181 


-. 183 

-.194 





22 




Configuration 2 


Table 11 Continued 

Pressure coefficients on swept wing 
M= 1.61 


R=3.6 x K) b 
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Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 2 M =1.61 R =3.6 x I 0 6 



Station 














Sr 

o 

1 1 

2 

3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 







a - 6 


8= -20.0 



1 

.890 

.748 


mm 



.266 

.939 




l 

2 

-.003 

-.150 




-.197 

-.203 

-. 160 




2 

3 

-.094 

-.145 

-.162 

9US 

■ 

-.184 

-. 182 

-.163 




3 

4 

-.060 

-.124 

-.177 

-.183 


-.191 

-.202 

-.194 




4 

5 

-.068 

-.132 

-.183 

-.187 


-.193 

-. 199 

-. 191 




5 

6 

-.088 

-.125 

-.184 

-.199 


-.192 

-.201 

-.189 




6 

7 

-.092 

-.119 

-.166 

-.204 


-.202 

-.211 

-.227 




7 

e 

-.098 

-.131 

-.168 

-.214 


-.216 

-.218 

-.276 




8 

9 

-.104 

-.139 

-.177 

-.227 


-.222 

-.220 

-.333 




9 

10 

-.106 

-•133 


-.218 


-.220 

-.225 

-. 334 




10 

n 

m a 

-.129 


-.208 


-.218 






11 

12 


-.123 


-.187 


-.115 

-.047 

-.296 




12 

13 


-.115 

-.144 

-.128 


-.018 

-.015 





13 

14 


-.115 

-.092 

.035 


.035 

.028 





14 

15 

m 1 

**•035 

.095 

.094 


.062 

.049 





15 

16 

-.102 

.079 

.119 

.097 


.053 

.047 





16 

17 


.078 

.125 

.099 


.019 

.062 





17 

18 


.097 

• 116 

.109 


.070 

• 064 





18 

19 


.277 

.205 

.120 


.060 

.073 





19 

20 


.338 

.315 

.201 


.078 

.092 





20 

21 


.317 

.380 

.276 


.106 

.099 





21 

22 

Ip i 1 1 

.231 

.306 

.262 


.064 

.043 





22 






a = 6 


8= -10.0 



1 

.891 

.740 

.619 

.195 


.757 

.274 

.915 




1 


-.006 

-.153 

-.170 

-.180 


-.191 

-.192 

-.146 




2 


-.093 

-.144 

-.159 

-.159 


-.177 

-.175 

-. 148 




3 


-.058 

-.125 

-.177 

-.179 


-.185 

-.196 

-.189 




4 


-.073 

-.130 

-.184 

-.185 


-.189 

-.191 

-.189 




5 

K 

-.086 

-.126 

-.183 

-.194 


-.189 

-.196 

-.180 




6 

■ 

-.088 

-.120 

-.165 

-.198 


-.199 

-.207 

-.203 




7 

H 

-.100 

-.127 

-.168 

-.210 


-.209 

-.213 

-.248 




8 

9 

-.106 

-.138 

-.175 

-.222 


-.217 

-.215 

-.297 




9 

mm 

-.105 

-.130 


-.214 


-.217 

-.223 

-.332 




10 

im 

-.111 

-.126 


-.206 


-.214 






11 


-.110 

-.121 


-.183 


-.213 

-.213 

-.325 




12 

trl 

-.109 

-.116 

-.140 

-.173 


-.213 

-.212 





13 

14 

-.105 

-.114 

-.137 

-.166 


-.207 

-.215 





14 

15 

-.113 

-.134 

-.134 

-.140 


-.181 

-.131 





15 

16 

-.133 

-.016 

-.018 

-.016 


-.055 

-.054 





16 

17 


-.002 

-.002 

-.013 


-.038 

-.033 





17 

18 


.016 

.018 

-.005 


-.045 

-.065 





18 

19 

-.007 

.073 

.074 

.041 


BESS 

-.046 





19 

20 

.007 

.086 

.0 92 

• 067 


ESS 

-.012 





20 

21 

.027 

.075 

• 102 

.080 


ESS 

• 002 





21 

22 

.011 

.034 

• 064 

.051 


BESfl 

-.021 





22 






a = e 


8= - 5.0 



1 

.887 

.744 

BH 

.199 



.282 

.899 




1 

2 

-.004 

-.151 

BUS 

-.177 


-. 189 

-.189 

-. 134 




2 

3 

-.092 

-.145 

-.158 

-.156 


-.176 

-.172 

-. 135 




3 

4 

-.059 

-.122 

-. 177 

-.181 


-.183 

-. 190 

-. 181 




4 

5 

-.068 

-.130 

-.183 

-.184 


-.185 

-.187 

-.181 




5 

6 

-.085 

-.123 

-.181 

-.193 


-.186 

-.191 

-.169 




6 

7 

-.088 

-.118 

-.161 

-.198 


-. 194 

-.201 

-.187 




7 

8 

-.096 

-.129 

-.167 

-.209 


-.205 

-.208 

-.222 




8 

9 

-.104 

-.137 

-.171 

-.221 


-.218 

-.212 

-.268 




9 

10 

-.104 

-.130 


-.210 


-.214 

-.219 

-.313 




10 

11 

-.109 

-.126 


-.206 


-.212 






11 

12 

-.107 

-.120 


-.179 


-.208 

-.210 

-.312 




12 

13 

-.109 


-.140 

-.173 


-.212 

-.209 





13 

14 



-.134 

-.166 


-.204 

-.210 





14 

15 


-.136 

-.149 

-.163 


-.210 

-.173 





15 

16 


-.073 

-.082 

-.081 


-.111 

-.087 





16 

17 


-.043 

-.051 

-.062 


-.077 

-.064 





17 

18 


-.053 

-.049 

-.087 


-.146 

-.174 





18 

KM 

-.055 

-.033 

-.039 

-.076 


-. 135 

-.165 





19 


-.038 

-.028 

-.039 

-.066 


-. 126 

-.146 





20 

Hi 

-.042 

-.038 

-.033 


■ 

-.114 

-.135 





21 

m 

-.075 

-.061 

-.047 


IBPIpB 

-.124 

-.137 





22 
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Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 3 

M s 1.61 

R= 3.6 x t0 ( 


.207 
249 *186 
300 .216 
192 .228 
019 .219 


.354 

• 404 

.333 

.357 

.312 

• 336 

.294 

.308 

.272 

.270 

.253 

.267 

• 265 


.271 


.283 


.291 

.324 

.282 

.293 

.237 

• 236 

-.028 

.039 

-.010 

-.036 

.434 

.470 i 

.220 

.247 ; 

.213 

.235 

.233 

• 236 

*223 

.233 


.162 

105 .105 

222 .101 

186 .127 

026 .158 


il 
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Table 1 * Continued 

Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 3 M=l*6l R=3.6 x K) 6 



Station 


k- 

o 


2 

3 

4 

24 

5 

6 

7 

6 

9 

10 







a =- 9 

8= o.o 



1 

*775 

.721 

.744 

.680 


BUI 

.700 

.413 




1 

2 

.519 

*404 

.447 

• 452 


.477 

.500 

• 328 




2 

3 

• 283 

.320 

.351 

• 357 


.398 

.427 

.177 




3 

mrm 

.271 

.270 

.315 

• 334 


.362 

• 367 

• 106 




4 

5 

• 249 

.248 

.273 

.306 


.331 

• 343 

.040 




5 

6 

• 226 

.233 

.253 

• 279 


• 298 

• 310 

• 013 




6 

7 

.218 

.220 

.237 

.244 


.270 

• 262 

-.009 




7 

8 

.212 

.195 

.191 

• 215 


• 223 

.255 

-.016 




8 

9 

.211 

.178 

.185 

• 197 


.220 

.255 

-.027 




9 

ESI 

.192 

.188 


.215 


• 229 

.250 

-.041 




10 

Rf 

.196 

.193 


.217 


• 236 






11 

19 

• 206 

.201 


.229 


• 242 

• 260 

-.073 




12 

13 

.193 

.201 

.217 

• 224 


.239 

.253 

-.098 




13 

14 

.191 


• 204 

.212 


• 236 

.243 

-.171 




14 

15 

.183 

3iM , 3SK 

• 155 

• 165 


.169 

.177 

-.219 




15 

16 

.319 


-.015 

.011 


.132 

.180 

-.058 




16 

17 


E ft ? 9 

-.058 

-.053 








17 

18 


.238 

.277 

.189 


.094 

.052 

-.167 




18 

19 

• 031 

.010 

.001 

-.020 

-.041 


.021 

-.199 




19 

wm 

ismpi*] 

-.001 

-.002 

.007 

.016 


.003 

-.200 




20 

21 

.033 

• 016 

.006 

.068 

.034 

.018 

-.007 

-.195 




21 

22 

.035 

.045 

.009 

.001 

-.007 

.007 

-.015 

-.177 




22 






a= - < 


07 

II 

1 

W 

O 

o 



1 

.812 

.705 

.732 

ra 



.721 

.749 




1 

2 

.224 

.294 

.322 



.333 

.364 

.211 




2 

3 

.189 

.191 

.220 



.271 

.278 

• 055 




3 

4 

.177 

.164 

.193 

.206 


.236 

.240 

.018 




4 

5 

.160 

.144 

.160 

.181 


.203 

.221 

-.013 




5 

6 

.137 

.132 

.145 

.166 


.189 

.197 

-.028 




6 

7 

.127 

.125 

.135 

.139 


.164 

.167 

-.043 




7 

8 

.122 

.103 

.102 

.120 


.123 

• 140 

-.056 




8 

9 

.120 

.085 

• 083 

KiSM 


.112 

.136 

-.063 




9 

10 

.107 

.093 




• 228 

.228 

-.032 




10 

11 

♦ 109 

.101 




• 368 






11 

12 

.115 



mSM 


.379 

.315 

.017 




12 

13 

.108 


.297 

• 489 


• 368 

.311 

-.018 




13 

14 


.105 

.486 

.492 


.336 

.298 

-.087 




14 

15 


.372 

.509 

• 468 


• 286 

• 262 

-• 166 




15 

16 


.433 

.454 

.311 


.271 

.261 

-.015 




16 

17 


.035 

• 088 

.217 








17 

18 


• 469 

.475 

• 446 


.235 

.097 

-. 113 




18 

19 


.928 

• 788 

• 418 

-.329 

♦ 208 

• 116 

-.148 




19 

20 


.843 

.932 

.562 

-.353 

.181 

• 123 

-.145 




20 

21 


.770 

.836 

.470 

-. 317 

.152 

• 113 

-.126 




21 

22 


.591 

• 596 

.173 

-.289 

.072 

• 081 

-.094 




22 






a = - ( 

6 

S = - 20.0 



1 


.703 


■III 



.718 

.739 




1 

2 


.295 


■C $1 


.334 

.367 

.214 




2 

3 

HURTS'! 

.194 




.272 

• 281 

.058 




3 

4 

.177 

• 166 

.194 

.206 


.238 

• 243 

.019 




4 

5 

.159 

.147 

• 160 

.182 


.204 

.224 

-.016 




5 

6 

• 136 

.134 

• 145 

.165 


• 188 

• 199 

-•029 




6 

7 

.129 

.127 

• 135 

.142 


.164 

.167 

-.044 




7 

8 

• 121 

• 106 

.102 

• 117 


.126 

.142 

-•059 




8 

9 

.121 

• 087 

.083 

• 094 


.115 

• 134 

-.070 




9 

10 

*108 

.096 


• 102 


• 111 

.126 

-.087 




10 

11 

• 108 

.105 


• 105 


.114 






11 

12 

.114 

• 110 


.116 


.120 

• 133 

-•082 




12 

13 

• 106 

.112 

• 115 

• 116 


.122 

• 128 

-.118 




13 

14 

.108 

.105 

.109 

• 111 


. 130 

• 125 

-.083 




14 

15 

.094 

.071 

.085 

• 285 


.120 

.102 

-.225 




15 

16 

• 194 

.033 

.123 

.427 


.150 

. 127 

-.071 




16 

17 


.060 

.122 

.242 








17 

18 


.508 

.550 

.541 


.120 

-.029 

-.164 




18 

19 

.220 

.523 

• 640 

• 379 

-.172 

. 129 

-.050 

-.191 




19 

20 

.329 

*471 

.560 

.261 

.112 

.146 

.000 

-.188 




20 

• 21 

.323 

.448 

.537 

.221 

-.259 

.147 

.025 

-.182 




21 

22 

.267 

.389 

• 438 

.087 


.117 

.034 

-.168 




22 
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Table 12 Continued 

Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 3 


R= 3.6 x KT 




.732 


.323 

.353 

• 222 

• 224 

.196 

.209 

• 163 

• 186 

• 148 

.169 

• 136 

.144 

.104 

.121 

.087 

.099 


.105 


.109 


.120 

.118 

• 120 

.113 

.115 

.077 

.084 

-.054 

.007 

, -.043 

-.027 

.272 

.172 

• 032 

-.032 

.020 

-.011 

.024 

-.032 

.029 

-.058 
































MCA RM L57H30 



Toble 1 * Continued 

Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 3 M=1.6i R=3.6 x I0 6 



Station 














9 

o 

1 

2 

3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 


■ 





a = - f 


8 = 5.0 



n 

mm 

myy i ^b 

Em 

PC THii 



.721 

• 730 




i 

H 



KfH 

By 3 ES 


• 340 

.375 

.220 




2 

H 

iii 

MV • S 

mSSM 

HE 


.275 

• 288 

• 066 




3 

4 

• 177 

• 167 

• 196 



.242 

• 248 

• 022 




4 

5 

• 158 

• 145 

• 163 

By $^B 


.210 

.229 

-.013 




5 

6 

.137 

• 134 

• 149 

• 172 


.191 

• 203 

-.025 




6 


• 129 

• 129 

• 140 

• 146 


.169 

• 173 

-.040 




7 


• 121 

• 106 

• 106 

• 124 


.129 

• 148 

-•055 




8 


• 118 

• 090 

• 088 

• 100 


.117 

• 139 

-•066 




9 


• 113 

• 099 


• 108 


.114 

.131 

-.085 




10 

Bl 

• 112 

• 105 


• 111 


.119 






11 

12 

• 115 

• 112 


• 122 


.125 

• 137 

-.000 




12 

13 

• 107 

• 112 

.120 

• 124 


.128 

• 133 

-.117 




13 

14 

• 107 

• 105 

• 115 

• 120 


• 133 

• 131 

-.093 




14 

13 

• 096 

• 073 

• 078 

.090 


• 081 

• 092 

-.219 




15 

16 

• 177 

-.066 

-.052 

• 000 


.051 

• 098 

-.067 




16 

17 


-.037 

-.047 

-.035 








17 

18 


• 053 

• 090 

• 012 


*016 

-•021 

-.165 




18 

19 

-.081 

-.149 

-•152 

-.147 

-.152 

-.046 

-.050 

-.193 




19 

20 

-.077 

-•150 

-•153 

-.140 

-.122 

-.054 

-.064 

-.192 




20 

EM 

-.123 

-•148 

-•154 

-.135 

-•129 

-.051 

-.070 

-.186 




21 

Q 

-.086 

-.083 

-.149 

-.158 

-•152 

-.054 

-.074 

-.170 

. 



22 






a = - 


o 

. 

o 

H 

II 

60 



1 

• 811 

.707 




• 563 

• 722 

.730 




1 

2 

• 222 

• 297 

JSyr£j^B 



• 345 

.377 

.221 




2 

3 

• 186 

• 194 


• 227 


• 279 

.290 

• 067 




3 

4 

.178 

• 166 

.202 

.212 


• 247 

• 250 

.025 




4 

5 

.159 

.145 

.163 

.189 


• 213 

.233 

-.013 




5 

6 

.137 

• 135 

• 149 

*172 


• 197 

• 206 

-.025 




6 

7 

• 130 

• 129 

• 139 

• 148 


.173 

.174 

-.042 




7 

8 

• 124 

• 106 

.105 

• 124 


• 131 

• 150 

-•056 




8 

9 

• 120 

• 090 

.088 

.100 


• 120 

.142 

-.068 




9 

10 

• 118 

• 099 


• 109 


.117 

• 133 

-.086 




10 

11 

• 112 

• 106 


• 111 


• 120 






11 

12 

• 116 

• 113 


.122 


.127 

• 140 

-•080 




12 

13 

• 109 

• 114 

• 121 

.124 


.130 

.135 

-•115 




13 

14 

• 111 

.108 

• 116 

.119 


.135 

• 134 

-.093 




14 

15 

• 098 

.073 

• 078 

.089 


.084 

• 094 

-.218 




15 

16 

.177 

-.043 

-.042 

.016 


.058 

.102 

-.068 




16 

17 


-.021 

-.027 

-•017 








17 

18 


-.037 

-.0 11 

-.081 


.017 

-.020 

-.163 




18 

19 

-.113 

-•232 

-.233 

-.200 

-•173 


-.050 

-.189 




19 

El 

-•133 

-.228 

-.231 

-.225 

-.163 

9 

-.063 

-.187 




20 

EM 

-.167 

-•226 

-.234 

-.214 

-.189 

I'VM 

-.070 

-.181 




21 

EM 

-.171 

-•088 

-.220 

-.260 

-.182 

-.055 

-.074 

-.166 




22 

■ 





a = - ( 



8 = 20.0 





H 


mBKEPM 

.730 

Hi 


mm 

• 722 

.723 




1 

mm 


fj |.- 

.323 

| m | 


WtSm 

.379 

• 221 




2 

K 9 

H . 

H 


mSSM 


W & 8 M 

• 291 

• 066 




3 

4 

• 177 

■ iWi 

• 197 

• 214 


.247 

• 253 

• 024 




4 

5 

• 159 

• 143 

• 164 

• 191 


.211 

• 232 

-.015 




5 

6 

• 137 

• 132 

• 151 

.174 


.194 

• 206 

-.027 




6 

■1 


• 126 

.141 

• 149 


.172 

.177 

-.042 




7 

mm 

* . 

.105 

• 105 

• 126 


. 131 

.153 

-.056 




8 

Hi 

HS 1 " i 

• 087 

.091 

• 103 


.120 

.143 

-•069 




9 

eSm 


.097 


• 110 


.118 

.135 

-•086 




10 

EH 


• 105 


• 112 


.121 






11 

12 


• 111 


.123 


.128 

.142 

-.081 




12 

13 

1 1 » 

.114 

.123 

.126 


.132 

• 138 

-.113 




13 

14 

• 110 

.107 

.120 

.121 


• 136 

. 135 

**•094 




14 

15 

• 098 

.073 

• 081 

• 093 


• 086 

.096 

-.217 




15 

16 

• 166 

.031 

• 041 

• 092 


.071 

.110 

-.065 




16 

17 


• 044 

• 069 

! BF 25 Ff^B 








17 

18 


-•199 

-.179 



.018 

-.020 

-.161 




18 

E ] 

-.223 

-•353 

-.348 


-.201 

-.043 

-•049 

-.188 




19 


-.277 

-.352 

-.349 

-•355 

-.196 

-.050 

-•062 

-.184 




20 

11 

-•292 

-•347 

-•350 

-•359 

-.250 

-.047 

• 070 

-.179 




21 

HI 

-.310 

-.179 

-.211 

-•376 

-.219 

-.056 

-•073 

-.166 




22 
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NACA RM L5TH50 


Configuration 3 


Table 12 Continued 

Pressure coefficients on swept wing 


R = 3.6 x KT 





91159 


.347 

FiW.M 


.282 

.293 


.249 

.253 


.216 

.234 


.198 

.208 


.175 

. 178 


.135 

• 154 


.122 

• 145 


.119 
. 122 

« 136 


.130 

• 143 


.134 

. 139 


.137 

• 136 


.088 

• 104 


.082 

• 116 


.020 

-.016 

-.205 

-.040 

-.046 

-.204 

-.046 

-.060 

-.271 

-.041 

-.067 

-.233 

-.055 

-.069 


h- o.o 


-.050 
44 -.106 

19 -.114 

26 -.110 
23 -.106 


731 
134 

072 

036 | .031 

.022 


42 -.090 
33 -.106 
31 -.083 
22 -.040 
12 .016 
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Toblel2 Continued 

Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 3 M=1.61 R=3.6 x I0 6 



Station 


w 

o 

1 

2 

3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 







a - C 


S = - 20.0 



n 

.857 

.804 

.730 

.687 


RS9 






i 

E 9 

.106 

.089 

.117 

.141 



Mi - X 

HUB 

■ 



2 

H 

.055 

.034 

• 0 46 

.067 




-.034 


■ 


3 

H 

.055 

.016 

.025 

.025 


.040 

.035 

-.007 


■ 


4 

El 

.037 

.007 

-.001 

.007 


.012 

.025 

-.007 

■ 



5 

6 

.018 

.002 

-.005 

-.007 


.005 

.006 

-.014 




6 

7 

.011 

.002 

-.0 11 

-.017 


-.006 

-.011 

-.007 




7 

8 

.008 

-.016 

-.032 

-.031 


-.031 

-.026 

-.025 




8 

9 

.005 

-.030 

-.042 

-.045 


-.045 

-.031 

-.018 




9 


-.003 

-.023 


-.040 


-.045 

-.041 

-.041 




10 


-.004 

-.017 


-.039 


-.040 






11 

12 

.002 

-.008 


-.029 


-.035 

-.038 

-.062 




12 

13 

-.011 

-.005 

-.021 

-.027 


-.035 

-.039 

-.061 


■ 


13 

14 

mwk 

-.009 

-.0 18 

-.027 


-.029 

-.038 

.037 


H 


14 

15 


-.038 

-.038 

.021 


-.059 

-.049 

-.052 

■ 



15 

16 

SB fiJ 

.008 

.021 

.214 


-.047 

-.016 

• 056 




16 

17 


• 035 

.079 

.149 





■ 



17 

18 


.266 

.262 

.227 


-.110 

-.147 

-.108 




18 

19 

.092 

.355 

.432 

.213 

-.231 

-.156 

-.175 

-.143 

■ 



19 

20 

.175 

WKBSm 

.388 

.160 

-.025 

-.105 

-.182 

-.163 

H 

■ 


20 

BM 

.183 


• 3 68 

.130 

-.294 

-.049 

-.180 

-.169 




21 

ul 

.133 

m 11 

.309 

.016 

-.251 

-.008 

-.166 

-.157 

1 1 . 




22 






a = 0 


$= - 10.0 



i 

.859 

.802 

.726 

.608 


.727 

• 616 

.854 




1 

2 

.106 

.088 

.120 

♦ 143 


.139 

.164 

.105 




2 

3 

.055 

.033 

.047 

.067 


.075 

.074 

-.033 


. 


3 

4 

.054 

• 016 

.025 

.025 


.041 

.037 

-.002 




4 

5 

.038 

.006 

.001 

.007 


.014 

.029 

-.002 




5 

6 

.020 

.000 

-.004 

-.006 


.007 

• on 

-.010 




6 

7 

.011 

-.001 

-.009 

-.016 


-.004 

-.007 

-.003 




7 

8 

.008 

-.014 

-.031 

-.031 


-.028 

-.022 

-.022 




8 

9 

.003 

-.030 

-.040 

-.048 


-.042 

-.026 

-.015 




9 

10 

-.001 

-.025 


-.040 


-.041 

-.037 

-.039 




10 

11 

-.005 

-.020 


-.039 


-.036 






11 

12 

.000 

-.009 


-.029 


-.030 

-.032 

-.050 




12 

13 

-.010 

-.005 

-.019 

-.029 


-.032 

-.034 

-.053 




13 

14 

-.005 

-.008 

-.016 

-.027 


-.024 

-.034 

.055 




14 

15 

-.019 

-.038 

-.038 

-.043 


-.056 

-.047 

-.055 




15 

16 

.052 

-.040 

-.051 

.010 


-.058 

-.022 

.055 

■ 



16 

17 



-.024 

-.009 





■ 



17 

18 


.149 

.132 

.056 


-.106 

-.143 

-.109 


■ 


18 

19 

-.029 

.072 

.078 

-.035 

-.083 

-.157 

-.169 

-.145 


■ 


19 


.019 

• 054 

.073 

-.039 

-.0 46 

-.165 

-.176 

-.165 




20 

m 

.019 

.041 

.0 72 

-.048 

-.099 

-.158 

-.176 

-.171 

■ ■ 



21 


-.040 

• 046 

.058 

-.091 

-.211 ! 

-.128 

-.163 

-. 158 

■ 

■ ■ 


22 






a = C 

) 

S = - 5.0 



■ 

.858 

.802 

.728 

HU 


.731 

• 618 

— 

• 854 

■ 

BBjjj 


1 


.106 

• 090 

.121 

• 149 


.142 

• 165 

.105 




2 


.057 

.034 

.046 

.071 


*078 

.076 

-.035 




3 


• 055 

.018 

.026 

.031 


.044 

.039 

-.004 




4 


.038 

• 008 

.005 



.018 

.030 

-.004 


■ 


5 

K 

.022 

.002 

-.002 

.000 


.009 

.011 

-.012 


■ 


6 


.014 

.003 

-.007 

-.011 


.000 

-.007 

-.005 

H 



7 

K 

.008 

-.015 

-.028 

-.025 


-.026 

-.020 

-.023 

■ 



8 


.006 

-.029 

-.037 

-.039 


-.041 

-.024 

-.018 




9 


.000 

-.023 


-.035 


-.040 

-.035 

-.040 

■ 



10 


-.001 

-.018 


-.034 


-.035 




■ ■ 


11 


.002 

-.007 


-.024 


-.030 

-.031 

-.050 


■ 


12 


-.007 

-.003 

-.015 

-.022 


-.030 

-.034 

-.052 




13 


-.003 

-.007 

-.012 

-.022 


-.024 

-.033 

.051 


■ 


14 


-.018 

-.036 

-.036 

-.037 


-.054 

-.048 

-.052 


H 


15 


.050 

-.046 

-.058 

-.006 


-.060 

-.026 

.055 




16 



-.034 

-.035 

-.026 








17 



.064 

.078 

-.026 


-.106 

-.142 

-.109 




18 


-.082 

-.073 

-.076 

-.133 

-. 146 

-.157 

-.170 

-.139 




19 


-.063 

-.078 

-.080 

-.127 

-.118 

-.164 

-.177 

-.165 




20 


-.085 

-.087 

-.077 

-.136 

-.118 

-.160 

-.176 

-.166 




21 

Li£_ 

-.096 , 

-.056 

-.072 ’ 

-.135 

-.177 

-.149 

-.163 

-.154 


■ 


22 
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Table 12 Continued 

Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 3 



$= 20.0 


V 
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Tabled Continued 

Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 3 


R=3.6 x icr 



6 


8 = - 30.0 


506 
179 
162 
182 
185 
.193 

• 197 

• 206 
.221 
.210 
.206 

• 184 

• 173 

• 165 

• 003 

• 045 

• 076 
.007 

.026 -.301 

.007 -.197 

.001 -.302 

•078 -.251 


-.100 

-•129 

-.105 

-•140 

-.105 

-•132 

-.110 

-.130 

-.108 

-•120 

-.111 

-.116 

-•106 

-.115 

-.115 

-.135 

-.120 

-.059 


-•043 


-.031 

-.109 

-.081 

-.098 

-•087 

-.112 

-•098 

-.109 

-•061 
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Tabled Continued 

Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 3 M =1.61 R =3.6 x K ) 6 



Station 

o 













X 

o 

1 1 

2 

3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 







a = 6 


8= - 5.0 



n 

• 888 

WKBTM 

MX H 



.758 


.907 

■ 



1 


-*004 


Bn rH 

-.178 


-.187 

Brow 

-.140 


■ 


2 

H 

-•092 



-.163 


-.177 

-.173 

-.136 




3 

KS 

-•061 

-.126 

-.175 

-.180 


-.184 

-.190 

-. 186 


H 


4 


-•072 

-.132 

-.184 

-.185 


-.185 

-.189 

-.184 


■ 


5 

6 

-•089 

-.124 

-.185 

-.191 


-.185 

-.193 



■ 


6 

7 

-•093 

-.118 

-.164 

-.197 


-.197 

-.204 

■ * 




7 

8 

-.100 

-.127 

-.167 

-.206 


-.211 

-.211 

■ ! 




8 

9 

-•106 

-.138 

-.175 

-.219 


-.217 

-.213 

; 




9 

10 


-.132 


-.210 


-.217 

-.220 

s 1 " " as 




10 

11 


-.128 


-.205 


-.213 






11 

12 

-.109 

-.117 


-.182 


-.209 

-.212 

-.316 




12 

13 

Eng 

-.113 

-.139 

-.172 


-.212 

-.211 

-.324 


H 


13 

14 

k TCjnn 

-•113 

-.135 

-.165 


-.205 

-.213 

-.249 




14 


ESQ 

-.135 

-.149 

-.164 


-.223 

-.218 

-.311 




15 

Effl 

-.120 

-.070 

-.085 

-.070 


-.217 

-.187 

-.161 




16 

la 


-.047 

-.051 

-.041 






§!£ 


17 

18 


-•094 

-.089 

-.202 


-.256 

-.284 

-.360 

■ 



18 

19 

-.156 

-.197 

-.206 

-.248 

-.233 

-.297 

-.300 

-.358 




19 

20 

-.160 

-.200 

-.208 

-.273 

-.255 

-.294 

-.301 

-.351 




20 


-.183 


-.195 

-.262 

-.336 

-.284 

-.291 

-.348 




21 


“.145 


-.150 

-.177 

-.224 

-.191 

-.238 

-.362 




22 






a = 6 


S = 0.0 



1 

.893 

.567 

.617 

.504 


.761 






1 

2 

-.005 

-.149 

-.161 

-.175 


-.181 






2 

3 

-.092 

-.147 

-. 158 

-.161 


-•170 

-.165 

-.135 




3 

4 

-.059 

-.127 

-.175 

-.178 


-.178 

-.179 





4 

5 

“.070 

-.131 

-.181 

-.182 


-.181 

-.180 





5 

6 

-.007 

-.124 

-.180 

-.191 


-.181 

-.188 





6 

7 

-.092 

-.119 

-.164 

-.194 


-.194 

-.195 





7 

8 

-.103 

-.126 

-.163 

-.202 


-.204 

-.199 

-.226 


if ! 'i- ;■] I ' 


8 

9 

-.104 

-.141 

-.170 

-.214 


-.210 

-.203 

-.265 




9 

10 

-.102 

-•131 


-•206 


-.208 

-.208 

-.294 




10 

B9 

-.107 

-.128 


-.202 


-•204 



■ 

■ 


11 

12 

-•106 

-.117 


-.184 


-.200 

-.202 

-.299 


■ 


12 

13 

-.107 

-.113 

-.135 

-.170 



-.205 

-.300 




13 

14 

-.104 

-.114 

-.135 

-.163 


-. 198 

-.205 

-.226 




14 

15 

-.111 

-.136 

-.147 

-.166 


-.217 

-.206 

-.280 




15 

16 

-.131 

-•078 

-.088 

-.075 


-.207 

-.178 

-.148 




16 

17 


-•053 

-.056 

-.050 








17 

18 


-•111 

-. 106 

-.192 


-.250 

-.274 

-.317 


■ 


18 

19 

-.135 

-.224 

-.228 

-.234 

-.238 

-.288 

-.287 

-.324 




19 

20 

-.179 

-•226 

-.228 

-•273 

-.264 

-.284 

— .285 

-.325 




20 

um 

-.217 

-•216 

-.228 

-.286 

-.348 

-.276 

-.278 

-.315 




21 

Urn 

-•157 

-.071 

-.148 

-.173 

-.212 

-.202 

-.242 

-.331 

■ 

■ 


22 






a= i 


S= 5.0 



H 

mu 

■9 

mm 

■9 


.757 

.276 

m 

| 

■ 


1 

Eg 

BvMl 



-.181 


-. 192 

-.190 

-.141 




2 

El 


g vM 


-.164 


-•179 

-.173 

BtSM 


■ 


3 

4 

URiM M 

BUS 

-.178 

-.185 


-. 188 

-. 190 

BBS 


■ 


4 

5 

-.072 

-.132 

-.187 

-.188 


-. 189 

-.188 

-.182 




5 

6 

-.088 

-.127 

-.188 

-.193 


-. 187 

-.194 

-. 173 




6 

7 

-.093 

-.119 

-.170 

-.200 


-.199 

-.203 

-.195 

■ 



7 

8 

-.105 

-.128 

-.168 

-.209 


-.209 

-.211 

-.245 




8 

9 

-.105 

-.140 

-.176 

-.222 


-•218 

-.213 

-.253 




9 

EH 

-.104 

-.132 


-.213 


-.218 

-.220 

-.304 




10 

n 

-•110 

-.130 


-.208 


-.213 



■ 



11 

12 

-.108 

-.120 


-.187 


-.208 

-.212 

-.320 




12 

13 

-.110 

-.116 

-.138 

-.174 


-.211 

-.211 

-.328 




13 

14 

-.106 

-.115 

-.136 

-.168 


-.205 

.213 

.250 




14 

15 

• 115 

.135 

.149 

.169 


-.222 

-.218 

-.315 




15 

(H 

-.134 

-.074 

-.084 

-.067 


-.218 

-.186 

-.161 




16 

ESI 


-.046 

-.049 

-.034 








17 

tfl 


-.166 

-.162 

-.239 


-.258 

-.283 

-.359 




18 

id 

-•194 

-.290 

-.294 

-.280 

-.276 

-.298 

-.300 

-.355 

■ 



19 

km 

-*250 

-.291 

-.295 

-.338 

-.208 

-.296 

-.297 

-.348 




20 

21 

-.297 

-.278 

-.293 

-.364 

-.357 

-.287 

-.290 

-.341 




21 

22 

-.223 

-.106 

-.146 

-.166 

-.242 

-.188 

-.248 

-.356 




22 
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Table 12 Continued 

Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 3 M 5 !** 1 R=3#6 x KD 6 


«*- 

Station 

o 













¥ 

o 

1 1 

2 

3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 







a = 9 


o.o 



1 


• 436 

.478 



Bil 






1 

2 


-.194 

-.207 

-.229 


Boa 

-.242 

-.213 




2 

3 


-.192 

-.206 

-.214 


-.221 

-.224 

-.218 




3 

4 

-.087 

-•180 

-.218 

-.227 


-.226 

-.233 

-.231 




4 

5 

“•097 

-•159 

-.230 

-.228 


-.226 

-.230 

-.265 




5 

6 

-•113 

“•157 

-.229 

-.233 


-.227 

-.236 

-.282 




6 

7 

-.116 

“•147 

-.221 

-.235 


-.236 

-.243 

-.293 




7 

8 

-•129 

-.157 

-.223 

-.239 


-.247 

-.245 

-.321 

■ 



8 

9 

“•131 

-.165 

-.212 

-.252 


-.252 

-.245 

-.349 




9 

10 

-.132 

-•156 


-.244 



-.249 

-.359 




10 

11 

-•136 

-•153 


-.243 


-.246 



h 



11 

12 

-.135 

-•145 


-.234 


-.237 

-.243 

-.356 




12 

13 

-•137 

“.140 

-.167 

-.226 


-.234 

-.245 

“.366 




13 

14 

-•130 

-.138 

-.162 

-.209 


-.233 

-.247 

-.298 

m 



14 

15 

-•137 

-.154 

-.171 

-.188 


-.249 

-.246 

-.354 

m 



15 

16 

-•137 

-.081 

-.092 

-.097 


-.241 

-•217 

-.200 




16 

17 


“•050 

-.059 

-.051 








17 

18 


-.116 

-•128 

fT ? '' 


-•280 

-.303 

-.388 




18 

19 

-.142 

-.202 

-.206 


-.274 

-.310 

-•318 

-.383 




19 

20 

-.170 

-.203 

-.198 


-.286 

-.308 

-.309 

-.376 




20 

21 

-.206 

-.183 

-.199 


-.367 

-.302 

-.291 

-.363 




21 

22 

-.158 

“ .061 

-.102 


-.216 

-.196 

-.246 

-.373 




22 






a - 12 


8 = - 30.0 



1 

• 965 

.292 

BS 

• 166 


• 656 

-.004 

.863 

■ 



1 

2 

-•093 

-.299 

D mm 

-.344 


-.360 

-.388 

-.451 




2 

3 

-.176 

-.293 

Balm 

-•322 


-.341 

-.358 

-.460 




3 

4 

-.137 

-.297 

-.316 

-.324 


-.337 

-.352 

-.496 

e 



4 

5 

-.149 

-.267 

-.319 

-.326 


-.333 

-.347 

-.513 




5 

m 


-•226 

-.318 

-.326 


-.331 

-•343 

-.511 




6 

Bfl 


-•210 

-.319 

-•329 


-.332 

-.346 

-.506 

■ 



7 

8 

-.175 

-.214 

-.328 

-.333 


-.339 

-.348 

-.504 




8 

9 

-•179 

-.220 

-.333 

-.340 


-.345 

-.347 

-.496 




9 

10 

-.181 

-•211 


-•333 


-•345 

-.347 

-.472 

B 



10 

11 

-.185 

-.209 


-•333 


-.336 






11 

m 

-.185 

-.202 


-.213 


-.264 

-.342 

-.471 




12 


-.189 

-.198 

-.230 

-.116 


-.262 

-.339 

-.498 




13 

£9 

-.182 

-.195 

-.060 

-.108 


-.257 

-.339 

-.473 




14 

g ® 

-•187 

• 004 

-.020 

-.119 


-.262 

-.338 

-.493 




15 


-.153 

.037 

-.030 

-.155 


-.268 

-.313 

-.260 




16 



• 037 

• 019 

.007 








17 



.043 

.002 

-.141 


-.289 

-.378 

-.502 




18 


• 049 

.211 

.090 

-.161 

-.394 

-.307 

-.377 

-.498 




19 

32 

• 100 

• 295 

• 308 

-.106 

-.389 

-.319 

-.307 

-.495 




20 

m 

• 113 

.293 

.376 

-.054 

-.389 

-.294 

-.236 j 

-.475 




21 

22 

• 088 

• 242 

• 310 

-.105 

-.334 

-.206 

-.205 1 

-.429 




22 






a = 12 


8 =- 20.0 



B 

• 964 

Rfl 

eh 

mm 


.657 

• 000 

• 861 




1 

H 

-.094 



-.343 


-.358 

-.386 

-.449 

B ■ 



2 

H 

-.178 

■ 


-.323 


-.338 

-.355 

-.455 




3 

if 

-.137 


-.313 

-.324 


-.335 

-.350 

-.494 

h 



4 

El 

-•150 

-.266 

-.319 

-.325 


-.331 

-.346 

-.510 




5 

6 

-.165 

-.225 

-.319 

-.326 


-.330 

-.341 

-.508 




6 

7 

-.169 

E 

-.319 

-•328 


-.330 

-.345 

-.504 




7 

8 

-.177 


-.328 

-.331 


-.341 

-•347 

-.501 




8 

9 

-.181 


-.331 

-.339 


-.345 

-.344 

-.493 




9 

10 

-•181 

HE 1 ’ • 9 


-.332 


-.343 

-.346 

-.471 




10 

11 

-.186 

-.206 


-.333 


-.341 



B 



11 

12 

-•184 

-.200 


-.330 


-.334 

-.338 

-.470 

; • 



12 

13 

-.188 

-.195 

-.238 

-.326 


-.333 

-.338 

-.496 

■ 



13 

14 

-.182 

-.193 

-.221 

-.174 


-.325 

-.336 

-.471 




14 

15 

-.188 

-.123 

-.075 

-.147 


-.338 

-.335 

-.487 




15 

16 

-.162 

-.024 

-.050 

-.155 


-.331 

-.312 

-.260 

■ ■ 



16 

17 


“.021 

-.043 

-.037 





• 



17 

18 


-.011 

-.049 

-.184 


-•359 

-.377 

-.500 

' 



18 

19 

-.059 

• 055 

.008 

-.185 

-.332 

-.393 

-•388 

-.500 




19 

20 

-.040 

• 068 

• 067 

-.158 

-.330 

-.387 

-.383 

-.495 




20 

21 

-.021 

• 065 

• 0 87 

-.138 

-•361 

-.335 

-•378 

-.478 




21 

22 

-.029 

• 040 

• 069 

-•180 

-.333 

-.226 

-.230 

-.434 




22 
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Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 3 
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Toblel3 

Pressure coefficients on swept wing 

Configuration 4 M=l.6l R=3#6 x K) 6 


Station 


0 

1 

2 

3 

4 

24 

5 

6 

7 

9 

9 

10 

Orif 






a= -15 

8= 0.0 




1 

.592 

.653 


• 466 


-.178 


BtSfS 




1 

2 

• 463 

inH - u [A 

■ 

• 660 


• 691 






2 

3 

• 454 

Ip !;] 


.649 


.629 






3 

4 

.440 


■liu-li! 

• 563 


• 581 

• 627 

.312 




4 

5 

.412 


.487 

• 524 


.547 

• 601 

.231 




5 

6 

.394 

• 449 

• 461 

• 491 


.520 

.575 

.202 




6 

7 

• 406 

• 412 

• 434 

.472 


.496 

.572 

• 178 




7 

8 

• 428 

• 403 

• 3 99 

.451 


• 489 

• 580 

. 161 




8 

9 

• 418 

• 380 

• 412 

.442 


.496 

.572 

• 126 




9 

10 

.393 

.395 


.443 


.500 

• 549 

.107 




10 

11 

• 403 

.401 


.453 


• 506 






11 

12 

• 408 

.405 


.463 


.499 

.509 

.015 




12 

13 

.392 

• 408 

.421 

• 444 


• 486 

.477 

-.003 




13 

14 

.396 

• 383 

.384 

• 406 


• 456 

• 424 

-.147 




14 

13 

• 406 

.319 

• 319 



.357 

• 326 

-.154 




15 

16 

• 208 

• 000 

.091 

.031 


• 301 

.303 

.008 




16 

17 

-.055 

-.027 

-.043 

-.038 








17 

18 

• 348 

.311 

.319 

.114 


.249 

.176 

-.115 




18 

lag 

.233 

.162 

.172 

• 268 

• 225 

.181 

• 148 

-. 126 




19 

Iff] 

.201 

• 180 

• 165 

.192 

.178 

• 206 

• 146 

-.120 




20 

III] 

.225 

.201 

.191 

• 326 

.292 

.227 

.160 

-.107 




21 

in 

mbsm 

.209 

.241 

.205 

.231 

.247 

.192 

-.084 




22 






a= -12 

8- -30.0 





1 

.717 

• 683 

.718 

• 615 


• 093 

• 623 

• 056 




1 

2 

• 426 

• 486 

• 515 

.515 


.557 

.574 

• 430 




2 

3 

.361 

• 406 

• 434 

.501 


• 468 

• 520 

• 368 




3 

4 

• 346 

• 344 

• 392 

• 419 


• 444 

.455 

*278 




4 

5 

• 322 

.322 

• 351 

• 383 


• 405 

• 437 

• 211 




5 

6 

.299 

.303 

• 326 

• 347 


• 368 

• 565 

*187 




6 

7 

.290 

• 282 

• 301 

• 315 


• 348 

• 608 

« 167 




7 

8 

.281 

• 264 

• 258 

• 287 


.323 

• 619 

• 160 




8 

9 

• 281 

• 244 

• 260 

• 299 


.423 

• 621 

• 128 




9 

10 

.26 2 

.255 


• 311 


.595 

• 594 

• 119 




10 

11 

• 264 

• 265 


• 338 


.648 






11 

12 

.274 

• 275 


.582 


.659 

.556 

• 029 • 




12 

13 

.265 

• 283 

.333 

• 702 


• 643 

.522 

.013 




13 

14 

• 265 

• 274 

.607 

.753 


.606 

• 486 

-.151 




14 

15 

.293 

• 335 

.683 

• 787 


.534 

• 412 

-.154 




15 

16 

.268 

.451 

.690 

.757 


.506 

.400 

.012 




16 

17 

.278 

.054 

-.249 

-.372 








17 

18 

.269 

• 398 

• 634 

.822 


• 438 

.209 

-.112 




16 

11 


• 743 

• 836 

.950 

• 458 

.408 

WEEM 

-.099 




19 

19 


1.205 

1« 142 

.597 

138 

.371 

if&fl 

-.066 




20 



1.071 

1.049 

.551 

-.304 

.320 


-.051 




21 

EM 

HB9 

.710 

.697 

.266 

-.268 

.231 

wmM 

-.046 




22 






a =-12 


8= - 20.0 





1 

• 716 

.681 

.717 

• 616 


• 088 






1 

2 

.427 

• 489 

.516 

.522 


.555 

iiM 

■fltl 




2 

3 

.361 

• 407 

• 439 

.506 


.<♦73 






3 

4 

• 346 

• 346 

• 393 

.420 


.446 

• 461 

.181 




4 

5 

.323 

• 326 

.351 

.391 


• 406 

.434 

. 121 




5 

6 

• 302 

• 306 

*330 

• 348 


.371 

.407 

.087 




6 

7 

♦ 290 

• 283 

.300 

• 320 


.353 

• 368 

.071 




7 

8 

.281 

.263 

• 262 

• 292 


.333 

.377 

.078 




8 

9 

.278 

.247 

.265 

.305 


.337 

• 379 

.075 




9 

10 

.257 

• 258 


.323 


.339 

. 377 

.075 




10 

11 

.269 

.267 


.325 


.344 






11 

12 

.277 

.277 


.325 


.354 

.456 

.014 




12 

13 

.264 

.285 

.323 

.316 


.414 


-.004 




13 

14 

.265 

• 276 

.2 84 

.351 


WBCm 


-. 153 




14 

15 

• 282 

.235 

.314 

. 544 




-.162 




15 

16 

.189 

.235 

.435 

.604 


mSm 


.001 




16 

17 

.098 

.025 

-.137 

-.251 








17 

18 

4 144 

• 221 

.419 

.552 


.350 


-.118 




18 

19 

.294 

.480 

.579 

.671 

.433 

.376 


-.110 




19 

pi 


• 765 

.819 

.500 

.043 

.367 

wGSm 

-.056 




20 

PI 


.757 

• 826 

.434 

-.127 

.352 


-.035 




21 

H 

.436 | 

.535 

.564 

.202 

-. 156 

.289 

wxbM 

-.030 




22 
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Table 13 Continued 

Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 4 M=1.61 R=3.6 x 10® 


•*- 

Station 



o 

o 

1 

2 

3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 







a= “12 

8= 5.0 



89 

■m 

^^Bl 1 * ^^8 

■EBB 

rmm 


.069 



■ 

. m ; j§Hi 


1 

mm 


■ || 

IB 

• 528 


.571 

• 601 


■ 



2 

B 



mSSm 

• 515 


.493 

• 544 

.294 




3 

H 

AK SI 

Mi-M 

Bstfl 

BS9 


.464 

If I M 



■ 


4 

5 

• 334 

.338 


WSSSM 


• 429 






5 

6 

.307 

.313 

RtBfl 

• 360 


.393 






6 

7 

.296 

♦ 299 

• 310 



.376 



■ 

■ 


7 

e 

.292 

.271 

• 2 66 

.309 


• 348 




■ 


8 

9 

♦ 292 

.257 

.273 

• 321 


• 356 


.047 




9 

10 

♦ 263 

♦ 264 


• 338 


.356 

• 396 

.030 


■ 


10 

11 

♦ 278 

♦ 276 


.339 


• 363 



■ 

BH 


11 

12 

.287 

.287 


.339 


.363 

.391 

-.030 




12 

13 

.270 

.298 

.326 

.335 


.360 

.377 

-.046 


■ 


13 

14 

.276 

.291 

.2 99 

.307 


.340 

.347 





14 

15 

.290 

• 274 

.257 

.264 


.269 

.251 





15 

16 

♦ 163 

.293 

.218 

.234 


.232 

.215 

-.026 




16 

17 

-.182 

-.173 

-.210 

-.186 








17 

18 

.169 

*129 

• 152 

-.037 


.189 

• 129 

-.145 




18 

19 

.105 

-.019 

.001 

.104 

• 116 

• 120 

.099 

-.163 




19 

20 

.056 

-.032 

-.016 

.011 

-.001 

.092 

.078 

-.160 




20 

21 

.079 

.033 

-.020 

• 126 

.048 

• 08B 

.078 

-.149 




21 

22 

-.046 

.050 

-.019 

-.036 , 

-.001 

.086 

.090 

-.119 




22 












i 

mem 

• 679 

.713 

• 610 





■■Ml 



1 

mm 

■ 

.496 

.525 

.532 


ItVil 

.590 

.351 




2 

B 

■ 1 

.418 

.451 

.515 








3 

H 

■ 1 

.355 

• 406 

• 432 


• 465 

mSSM 





4 

5 

♦ 332 

• 333 

• 363 

• 403 


.427 

.455 

.137 




5 

6 

♦ 306 

.313 

.343 

.363 


.391 

• 426 

• 112 

■ 



6 

7 

.297 

.294 

.313 

.335 


.377 

• 386 

• 106 




7 

8 

♦ 295 

.273 

.271 

.307 



.399 

.098 


■ 


8 

9 

♦ 292 

.257 

.276 

.322 



.415 

.073 




9 

10 

♦ 266 

• 266 


.337 



• 451 

.055 




10 

11 

♦ 275 

.278 


.345 


.381 




■ 


11 

12 

♦ 284 

.287 


.349 


• 441 

.441 

-.019 

■ 



12 

13 

.273 

.296 

.341 

.418 


.454 

♦ 414 

-.036 




13 

14 

♦ 277 

.335 

.459 

• 492 


.420 

.370 

-.166 




14 

15 

.306 

.529 

.540 

.526 


.320 

.273 

-.182 




15 

16 

.352 

.574 

.575 

.514 


.272 

.224 

-.019 

■ 

■ 


16 



.207 

-.085 

-.126 








17 

18 


-.033 

-.031 

-.169 


.193 

.131 

-.136 




18 

19 


-.160 

-.146 

-.086 

.042 

.114 

.098 

-.153 




19 

20 


-.165 

-.148 

-.128 

-.107 

.084 

.080 

-.143 


■ 


20 

21 


-.121 

-.143 

-.080 

-.095 

• 064 

.077 

-.133 




21 

22 


-.035 

-.137 

-.142 

-.113 

.055 

.097 

-.106 




22 






a =-12 

8= 20.0 



1 

.705 


.710 

.604 


.058 

.604 

.053 

■ 



1 

2 

♦ 428 


• 5 27 

• 528 


.573 

.594 

.400 




2 

3 

.371 


.451 

.514 


.489 

.546 

• 342 




3 

4 

.359 

♦ 354 

.407 

• 428 


.465 

• 484 

• 245 

■ 



4 

5 

♦ 333 

.331 

.364 

.401 


• 424 

.457 

.174 

■ 



5 

6 

• 306 

♦ 315 

• 338 

• 360 


.392 

.485 

• 145 




6 

7 

• 297 

.293 

.311 

• 331 


.378 

• 520 

.127 

■ 

■ 


7 

8 

♦ 294 

.266 

• 271 

.309 


.354 

.532 

.114 




8 

9 

.292 

• 253 

.277 

Iml 


• 426 

• 524 

.078 


■ 


9 

10 

.268 

.267 


.337 


.520 

.501 

.058 




10 

11 

.280 

.277 


• 434 


.543 



■ 

■ 


11 

12 

.288 

.292 


.551 


.528 

.452 

-.015 

■ 

U 


12 

13 

.276 

.335 

.552 

.596 


.494 

.417 

-.026 

■ 



13 

14 

.280 

.574 

• 638 

• 641 


.435 

.365 

-.164 

■ 



14 

15 

.524 

.659 

• 683 

.623 


.328 

.275 

-.163 

u 

■ 


15 

16 

.590 

.663 

.678 

.471 


.281 

.232 

-.003 

■ 

■ 


16 

17 

.977 

.701 

.757 

• 684 






■ 


17 

18 

-.109 

-.264 

-.277 

-.349 


.192 

.133 

-.118 


■ 


18 

19 

-.192 

-.347 

-.344 

-.358 

-.016 

.102 

.100 

-.139 


■ 


19 

20 

-.165 

-.345 

-.337 

-.340 

-.275 

.069 

.093 

-.133 


■ 


20 

21 

-.200 

-.325 

-.333 

-.334 

-.266 

.044 

.099 

-.126 


■ 


21 

22 

-.221 

-.113 

-.309 

-.311 

-.225 

.028 

.109 

-.104 


■ 


22 
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MCA RM L57H50 


Table 13 Continued 

Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 4 R = 3*6 x I0 6 



Station 




O 

’C 

o 

1 

2 

3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 







a= - 6 

8 = o.o 




1 

• 811 

.712 

.744 

.718 


.537 

.722 

• 713 





2 

*235 

.306 

.335 

.363 


• 368 

• 376 

.193 




2 

3 

*188 

• 200 

.232 

.295 


.232 

• 302 

• 081 




3 

4 

• 182 

• 168 

.2 04 

• 218 


.248 

.253 

*033 




4 

5 

• 163 

.151 

• 169 

• 198 


.217 

• 235 

-•011 




5 

6 

*144 

.140 

.155 

.173 


.195 

• 205 

-.024 




6 

7 

.135 

.129 

• 146 

.156 


• 171 

• 178 

-.046 




7 

8 

• 127 

• 109 

.108 

.126 


.135 

• 151 

-.057 




8 

9 

.129 

• 090 

.095 

.101 


.119 

• 142 

-.071 




9 

10 

• 110 

• 102 


• 112 


• 116 

• 130 

-.088 




10 

11 

• 118 

• 110 


• 114 ! 


.119 






11 

12 

.119 

• 111 


• 126 


.125 

.140 

-.085 




12 

13 

• 113 

• 120 

.131 

.126 


.132 

.139 

-.107 




13 

14 

.114 

• 111 

.121 

• 119 


.133 

• 139 

-.088 




14 

15 

.100 

.071 

• 084 

.085 


.081 

.099 

-.198 




15 

16 

-.004 

-•067 

-.057 

-.024 


.048 

.067 

-.055 




16 

17 

-.110 

-.056 

-.058 

-.049 








17 

18 

.083 

.078 

.102 

-•061 


• 014 

-.025 

-.170 




18 

19 

-.001 

-.050 

-.045 

-.009 

-.016 

-.047 

-.053 

-.189 




19 

20 

-.020 

-.066 

-.064 

-.071 

-.084 

-.062 

-.066 

-.185 




20 

21 

-.042 

-.055 

-.064 

-•004 

-•047 

-.060 

-.082 

-.185 




21 

22 

-.060 

-.031 

-.063 

-•075 

-.074 

-.053 

-.073 

-.173 




22 






« 

1 

ii 

a 


8 = 5.0 






1 

• 814 

.712 

.742 

• 714 


*540 

.727 

.714 




1 

2 

• 235 

.312 

.337 

.363 


.375 

.384 

• 200 




2 

3 

.191 

• 207 

.235 

.292 


.239 

• 310 

• 097 




3 

4 

• 191 

.176 

.207 

.222 


.254 

• 264 

• 036 




4 

5 

.167 

• 156 

.167 

• 197 


.222 

.245 

-•005 




5 

6 

• 150 

• 142 

• 153 

• 178 


.199 

.215 

-.021 




6 

7 

.140 

• 129 

.142 

• 160 


.174 

• 184 

-•044 




7 

8 

.131 

.107 

.106 

.123 


.136 

.157 

-.060 




8 

9 

*129 

• 093 

.092 

• 100 


.121 

• 146 

-.060 




9 

10 

• 114 

.105 


• 114 


• 121 

.140 

-.083 




10 

11 

.118 

• 113 


• 118 


.127 






11 

12 

.122 

• 121 


• 128 


.133 

.152 

-.083 




12 

13 

.117 

• 118 

• 126 

.132 


• 138 

• 148 

-.107 




13 

14 

.121 

.112 

• 121 

.121 


.140 

• 146 

-.098 




14 

15 

• 107 

• 088 

.093 

.093 


.087 

• 104 

-.209 




15 

16 

.010 

• 149 

• 094 

.120 


.054 

• 075 

-.063 




16 

17 

-.162 

-•135 

-.149 

-.171 








17 

18 

.021 

• 007 

• 021 

-*121 


.023 

-•012 

-.167 




18 

19 

-•036 

-.122 

-•113 

-.049 

-•020 

-.039 

-.041 

-.190 




19 

20 

-.052 

-.144 

-.122 

-.116 

-.119 

-.034 

-.057 

-.188 




20 

21 

-.087 

-.128 

-.132 

-.074 

-•099 

-.035 

-.067 

-.184 




21 

22 

-.080 

-.075 

-.131 

-.125 

-.121 

-.043 

-.065 

-.173 




22 






a = - 

•> 

8 - 10.0 




1 

• 812 

• 713 

• 740 

.713 


.536 

.725 

• 711 




\ 

2 

.237 

• 306 

• 338 

• 367 


.373 

• 384 

• 202 




c 

3 

.187 

• 207 

• 233 

• 292 


.244 

• 313 

.093 




3 

4 

.184 

• 178 

• 207 

• 221 


.255 

• 261 

.036 




4 

5 

.165 

.153 

.170 

• 199 


.221 

*243 

-.011 




5 

6 

• 146 

• 138 

• 155 

.176 


• 198 

• 216 

-.025 




6 

7 

.141 

.133 

• 146 

.158 


• 176 

• 181 

-.045 




7 

8 

• 131 

• 111 

• 107 

.127 


.138 

• 159 

-.058 




8 

9 

.133 

• 092 

.093 

• 107 


.125 

.153 

-.064 




9 

10 

.115 

• 107 


• 118 


. 125 

• 141 

-.083 




10 

11 

.121 

.115 


• 121 


• 126 






11 

12 

.123 

.118 


.129 


• 136 

• 152 

-.084 




12 

13 

• 120 

.126 

• 128 

.130 


• 142 

• 148 

-.108 




13 

14 

• 116 

• 120 

.173 

• 178 


• 150 

• 146 

-.103 




14 

15 

.112 

*334 

.349 

.337 


.120 

.105 

-.214 




15 

16 

.148 

.384 

.392 

.351 


.120 

.069 

-.063 




16 

17 

.156 

• 159 

• 040 

-•073 








17 

18 

-.067 

-.105 

-.092 

-.211 


.078 

-•016 

-.165 




18 

19 

-.090 

-•230 

-.217 

-•177 

-.041 

• 019 

-•032 

-.193 




19 

20 

-.103 

-.246 

-.227 

-.200 

-.173 

-.005 

-•021 

-•187 




20 

•21 

-.170 

-.234 

-•234 

-•208 

-.183 

-*022 

-.028 

-.184 




21 

22 

- - 146 

-•093 

-.222 

-.227 

-.184 

-.047 

-•029 

-.168 




22 
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Tabled Continued 

Pressure coefficients on swept wing 

»• • • * 

Configuration 4 

M s 1*61 

R=3.6 x K) 1 


6 


8 = 20*0 


-.075 
06 -.146 

67 -.151 

61 -.135 

-.150 -.126 
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NA.CA RM L5TH50 


Configuration 4 


Tablei 3 Continued 

Pressure coefficients on swept wing 


8 = - 5.0 


1 

• 863 

.838 

• 731 

.700 


.729 

.626 

• 864 

2 

.108 

• 080 

.110 

• 131 


♦ 167 

• 163 

• 086 

3 

• 052 

.030 

• 0 42 

• 148 


.069 

.073 

-.021 

4 

.058 

.012 

• 016 

.021 


.022 

.034 

-.006 

5 

.040 

.004 

-.004 

• Oil 


.013 

• 021 

• 004 

6 

• 021 

.001 

-.003 

-.013 


• 001 

-.002 

-.014 

7 

.013 

-.002 

-.012 

-.013 


-.011 

-.009 

• 000 

8 

.007 

-.019 

-.0 34 

-.033 


-.034 

-.026 

-.025 

9 

.003 

-.034 

-.040 

-.047 


-.049 

-.028 

-.013 

10 

.004 

-.028 


-.0 36 


-.041 

-.039 

-.033 

11 

-.007 

-.017 


-.037 


-.037 



12 

-.005 

-.009 


-.027 


-.030 

-.031 

-.054 

13 

• 000 

-.006 

-.0 18 

-.023 


-.031 

-.033 

-.051 

14 

-.002 

-.007 

-.012 

-.021 


-.025 

-.035 

• 068 

15 

-.013 

-.036 

-.033 

-.041 


-.058 

-.046 

-.051 

16 

-.075 

-.052 

-.056 

-.010 


-.067 

-.021 

• 066 

17 

-.103 

-.057 

-.075 

-.028 





18 

-.075 

-.062 

-.050 

-.060 


-.108 

-.144 

-.103 

19 

-.076 

-.065 

-.064 

-.108 

-.100 

-.158 

-.170 

-.138 

20 

-.044 

-.065 

-.065 

-.130 

-.133 

-.155 

-.174 

-.160 

21 

-.078 

-.065 

-.066 

-.112 

-.116 

-.155 

-.172 

-.164 

22 

-.113 

-.050 

-.0 65 

-.129 

-.151 

-.148 

-.152 

-.160 


8= o.o 


-.107 

-.121 -.161 
-.162 -.165 

-.166 -.164 

-.158 -.157 
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Table 13 Continued 

Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 4 M= 1 . 6 l R= 3.6 x K 5 6 



Station 


k 












9 

0 

1 1 

2 

3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 







a - 6 


$= 5.0 




.894 

• 709 

II 



.767 


m 




1 

Pi 

.007 

-.137 

K ill 



-.168 

B Sim 





2 

H 

*•*086 

-.126 




-.147 

-.157 

BBSm 




3 

H 

-.051 

-.112 

BfSfl 

-.167 


-.166 

-.173 

-.158 




4 

H 

-.060 

-.121 

-.173 

-.165 


-.168 

-.170 

-.158 




5 

6 

-.075 

-•112 

-.170 

-.180 


-.173 

-.180 

-.155 




6 

7 

-.083 

-.107 

-.145 

-.182 


-.178 

-.189 

-.163 




7 

e 

-.096 

-.120 

-.159 

-.195 


-.195 

-.194 

-.192 




8 

9 

-.094 


-.159 

-.207 


-.205 

-.192 

-.230 




9 

10 

-.094 



-.192 


-.201 

-.200 

-.272 




10 

11 

-.100 

-.116 


-.178 


-.198 






11 

12 

-.097 

-.107 


-.161 


-.193 

-.194 

-.289 




12 

13 

-.100 

-.101 

-.125 

-.154 


-.193 

-•199 

-.296 




13 

14 

-.095 

-.103 

-.122 

-.147 


-.182 

-. 199 

-.224 




14 

15 

-.103 

-.118 

-.128 

-.141 


-.206 

-.198 

-.267 




15 

16 

-.099 

-.007 

-.021 

-.007 


-.200 

-.157 

-.122 




16 

17 

-.051 

-.032 

-.022 

-.014 








17 

18 

-.081 

-.158 

-.164 

-.175 


-.242 

-.273 

-.322 




18 

19 

-.188 

-.255 

-.262 

-.298 

-.268 

-.279 

-.288 

-.321 




19 

B3 

-.205 

-.264 

-.272 

-.258 

-.266 

-.268 

-.282 

-.329 




20 

Bfl 

-.248 

-.255 

-.268 

-.332 

-.340 

-.257 

-.270 

-.323 




21 

22 

-.156 

-.089 

-.153 

-.168 

-.221 

-.195 

-.235 

-.333 

B 



22 






a = * 


0 

0 

CO 



1 

■ ivn 

.703 

BTF| 

mm 


.764 

.296 

• 894 

■ ■ 



1 

mm 

Spr 



Qssm 


-.175 

-.174 

-.133 

■ ■ 



2 

M 



Be * 

mSsfl 


-.150 

-.155 

-.123 




3 

mM- 


ill 1 ' 1 rfl 

-.169 

nBSM 


-.172 

-.174 

-. 164 




4 

n 


is! 1 1 9 

-.176 

nmM 


-.177 

-.174 

-.161 




5 

n 

ivfl 

i 1 ■ 1 I 

-.172 

-.182 


-. 180 

-.180 

-.160 




6 

7 

-.087 

-.116 

-.146 

-.185 


-.188 

-.192 

-.162 




7 

8 

-.098 

-.125 

-.164 

-.193 


-.198 

-.195 

-.193 




8 

9 

-.097 

-•138 

-.164 

-.210 


-.207 

-.194 

-.231 




9 

a 

-.097 



-•196 


-.205 

-.205 

-.283 




10 

Hi 

-.104 



-.182 


-.201 






11 

l - 1 

-.106 

-.114 


-.167 


-.199 

-.194 

-.300 




12 

0 - 

-.105 

-.109 

-.130 

-.158 


-.197 

-.201 





13 

fl 

-.097 

-.107 

-.118 

-.152 


-.188 

-.201 





14 

15 

-.106 

.023 


-.029 


-.210 

-.200 





15 

16 

-.063 

.095 


.027 


-.202 

-.165 

-.120 




16 

17 

-.001 

.027 


.029 





■ 



17 

18 

-.124 

-.218 


-.206 


-.242 

-.274 

-.330 




18 

19 

-.227 

-.312 

-.317 

-.340 

-.287 

-.281 

-.292 

-.325 




19 

20 

-.270 

-.328 

-.323 

■ 

-.305 

-.269 

-.289 

-.336 




20 

21 

-.307 

-.320 

-.324 

■ 

-.339 

-.257 

-.278 

-.327 




21 

22 

-.248 

-•150 

-.182 


-.244 

-.162 

-.239 

-.333 

■ 



22 






a = ( 

> 

S = 20.0 



1 

.890 

.709 


■ 








1 

2 

*001 

-.144 


BnM 


-.173 






2 

3 

-.089 

-•136 




-.153 

-.152 

-.117 




3 

4 

-.050 

-.117 

-.166 

-.171 


-. 169 

-.175 

-.158 




4 

5 

-.069 

-.131 

-.177 

-.171 


-.177 

-.176 

-.157 




5 

6 

-.081 

-.118 

-.170 

-.185 


-.178 

-.179 

-.153 




6 

7 

-.089 

-.117 

-.145 

-•188 


-.184 

-.192 

-.158 




7 

8 

-.098 

-.125 

-.160 

-.199 


-. 198 

-.196 

-.190 




8 

9 

-.098 

-.135 

-.162 

-.214 


-.207 

-.197 

-.226 

H 



9 

10 

-.100 

-.128 


-.197 


-.203 

-.204 

-.277 

' 1 I 



10 

11 

-.103 

-.121 


-.186 


-.202 






11 

12 

-.106 

-.113 


-.164 


-•199 

-.194 

-.297 

■ 



12 

13 

-.104 

-.109 

-.084 

.011 


-.196 

-.195 

-.302 




13 

14 

-.100 

-.005 

.127 

.059 


-.168 

-.196 

-.226 




14 

15 

-.064 

.160 

.132 

.036 


-.164 

-.196 

-.267 




15 

16 

.082 

.208 

.143 

-.040 


-.152 

-.156 

-.120 

* ' - 1# 



16 

17 

.432 

.174 

.148 

-.020 








17 

18 

-.230 

-.328 

-.335 

-.318 


-.199 

-.271 

-.330 




18 

19 

-.332 

-.401 

-.397 

-.409 

-.349 

-.238 


-.325 




19 

20 

-.358 

-.416 

-.406 

-.396 

-.370 

-.235 

BE 9 

-.337 

■ 



20 

.21 

-.345 

-.412 

-.358 

-•373 

-.332 

-.230 


-.330 




21 

22 

-.388 

-.255 

-.266 

-.286 

-.274 

-.084 

I -.135 

-.340 




22 



i 
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Tabled Concluded 




Pressure coefficients on swept wing 



Configuration 4 

M = 1.61 

R = 3.6 x I 0 6 







Station 















V 

o 

1 1 

2 

3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 







a = 12 

8= 20.0 



1 

.972 

.246 

WEBM 

mm 


• 662 

.008 

.883 




1 

2 

-.093 

-.301 

BBSS 

uBSM 


-.361 

-.380 

-.450 




2 

3 

-.182 

-.293 

HUS 



-.333 

-.351 

-.461 




3 

4 

-.136 

-.300 

-.317 

Bess 


-.335 

-.345 

-.482 




4 

5 

-.148 

-.267 

-.320 

-.324 


-.330 

-.340 

-.498 




5 

6 

-.162 

-.224 

-.318 

-.326 


-.331 

-.337 

-.495 




6 

7 

-.166 

-.207 

-.323 

-.331 


-.330 

-.337 

-.492 




7 

8 

-.179 

-.217 

-.331 

-.333 


-.337 

-. 339 

-.490 




8 

9 

-.177 

-.221 

-.333 

-.338 


-.339 

-.339 

-.485 




9 

J 

-.178 

-.210 


-.331 


-.340 

-.340 

-.465 




10 

' W 

-.183 

-.206 


-.330 


-.337 






11 


-.183 

-.200 


-.263 


-.330 

-.334 

-.464 




12 


-.182 

-.194 

-.110 

-.163 


-.330 

-.330 

-.483 




13 


-.179 

• 009 

-.055 

-.138 


-.314 

-.331 

-.462 




14 


-.084 

• 048 

-.049 

-.154 


-.309 

-.326 

-.473 




15 


.058 

.078 

-.029 

-.204 


-.294 

-.284 

-.239 




16 


.213 

.055 

-.107 

-.290 








17 


-.230 

-.377 

-.378 

-.422 


-.334 

-.372 

-.489 




18 


-.361 

-.430 

-.434 

-.374 

-.415 

-.369 

-.382 

-.488 




19 

' " 

-.377 

-.437 

-.379 

-.328 

-.336 

-.370 

-.377 

-.480 




20 


-.371 

-.418 

-.328 

-.306 

-.365 

-.303 

-.284 

-.470 




21 

22 

-.397 

-.278 

-.306 

-.278 

-.330 

-.208 

-.190 

-.410 




22 






a = 12 

8= 30.0 




1 

.973 

.246 

■ni 

1 


• 664 

.017 

.887 




1 

2 

-.087 

-.299 


Dj 


-.356 

-.377 

-.446 




2 

3 

-.174 

-.290 




-.333 

-.345 

-.454 




3 

4 

-.135 

-.299 




-.333 

-.342 

-.488 




4 

5 

-.145 

-.262 


-.321 


-.332 

-.337 

-.503 




5 

6 

-.164 

-.221 

-.318 

-.321 


-.329 

-.335 

-.498 




6 

7 

-.164 

-.207 

-.318 

-.324 


-.328 

-.335 

-.496 




7 

8 

-.177 

-.213 

-.326 

-.327 


-.335 

-.339 

-.492 




8 

9 

-.176 

-.219 

-.329 

-.338 


-.321 

-.338 

-.484 




9 

10 

-.174 

-.207 


-.208 


-.248 

-.337 

-.462 




10 

11 

-.178 

-.207 


-.138 


-.246 






11 

12 

-.179 

-.196 


-.110 


-.230 

-.332 

-.470 




12 

13 

-.182 

.015 

-.056 

-.130 


-.243 

-.329 

-.499 




13 

14 

-.099 

.070 

-.041 

-.153 


-.258 

-.327 

-.470 




14 

15 

.108 

.097 

.021 

-.146 


-.273 

-.299 

-.477 




15 

16 

.140 

• 121 

-.028 

-.234 


-.285 

-.256 

-.240 




16 

17 

.315 

.052 

-.194 

-.385 








17 

18 

-.267 

-.422 

-.399 

-.392 


-.317 

-.360 

-.490 




18 

19 

-.406 

-•463 

-.386 

-.340 

-.406 

-.338 

-.368 

-.409 




19 

KM 

-.419 

-.444 

-.346 

-.325 

-.332 

-.347 

-.304 

-.482 




20 

ns 

-.405 

-.408 

-.337 

-.329 

-.362 

-.260 

-.206 

-.469 




21 

22 

-.410 

-.323 

-.325 

-.321 

-.320 

-.197 

-.169 

-.413 




22 






a = 15 

8 = o.o 






1 


.098 

-.035 

-.054 


• 421 

-.172 

• 691 




1 

2 


-.348 

-.367 

-.398 


-.402 

-.421 

-.477 




2 

3 


-.336 

-.358 

-.370 


-.385 

-.400 

-.481 




3 

4 

-.169 

-.335 

-.363 

-.368 


-.378 

-.389 

-.505 




4 

5 

-.184 

-.326 

-.363 

-.368 


-.376 

-.386 

-.514 




5 

6 

-.192 

-.288 

-.357 

-.369 


-.372 

-.386 

-.511 




6 

7 

-.198 

-.249 

-.355 

-.364 


-.370 

-.384 

-.507 




7 

8 

-.207 

-.243 

— • 3 60 

-.368 


-.381 

-.380 

-.497 




8 

9 

-.209 

-.244 

-.365 

-.372 


-.382 

-.378 

-.493 




9 

10 

-.213 

-.235 




-.367 

-.376 

-.475 




10 

11 

-.213 

-.232 


■J 


-.342 






11 

12 

-.213 

-.227 


■ ! 


-.339 

-.374 

-.486 




12 

13 

-.212 

-.224 

-.269 



-.335 

-.366 

-.517 




13 

14 

-.209 

-.221 

-.261 

Z 1 


-.340 

-.366 

-.488 




14 

15 

-.212 

-.220 

-.221 

-.316 


-.350 

-.353 

-.495 




15 

16 

-.163 

-.150 

-.192 

-.249 


-.339 

-.333 

-.255 




16 

17 

.005 

.036 

.004 

-.005 








17 

18 

-.210 

-.221 

-.269 

-.284 


-.365 

-.387 

-.502 




18 

19 

-.229 

-.268 

-.292 

-.348 

-.356 

-.377 

-.355 

-.496 




19 

20 

-.221 

-.262 

-.279 

-.294 

-.338 

-.368 

-.309 

-.484 




20 

.21 

-.255 

-.235 

-.264 

-.234 

-.363 

-.296 

-.264 

-.461 




21 

22 

-.175 

-.075 

-.150 

-.178 

-.269 

-.256 

-.243 

-.439 




22 
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Table** Continued 

Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 5 M=1.6l R=3.6 x K) 6 




Station 


w 












O 

o 

1 

2 

3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

H; 






a=-12 

8= 30.0 



1 

.732 

mi 

■a 

• 618 


.120 

• 635 

.007 




i 

2 

• 444 


IBS 

.520 


.565 

• 578 

.429 




2 

3 

.353 

MM 

WaSSm 

.470 


.475 

• 533 

• 365 




3 

4 

.344 

• 348 

UBSM 

• 428 


.456 

• 600 

• 264 




4 

5 

.322 

.325 

• 352 

.389 


.413 

• 609 

.187 




5 

6 

.298 

.306 

• 331 

• 353 


.375 

.593 

• 163 




6 

7 

• 286 

.288 

.299 

• 322 


.370 

.569 

.138 




7 

8 

.283 

.259 

• 2 64 

.293 


.545 

• 562 

• 124 




8 

9 

.278 

>246 

• 262 

• 295 


.601 

.549 

.094 




9 


.257 

• 256 


.522 


.616 

.510 

.075 




10 


• 265 

• 264 


• 626 


.614 






U 


.271 

• 272 


.674 


.582 

.457 

.004 




12 


• 262 

• 474 

.671 

.704 


.532 

.415 

-.011 




13 


• 266 

• 666 

.717 

.715 


.449 

• 370 

-.153 




14 


• 561 

• 732 

• 727 

.695 


.328 

.274 

-• 163 




15 

i £ 

• 462 

• 477 

.545 

• 386 


.284 

.251 

-.016 




16 


1.342 

1*063 

1.000 

.793 








17 


-.052 

-.380 

-.401 

-.340 


.175 

.143 

-.128 




18 


-.289 

-.399 

-.389 

-.337 

-.261 

.079 

• 109 

-.143 




19 

: i 

-.284 

-.398 

-.394 

-.346 

187 

.032 

.095 

-.144 




20 

21 

-.337 

-•382 

-.3 85 

-.342 

-.347 

.002 

.087 

-.136 




21 

LiL 

-.319 

-.255 

-.343 

-.329 

-.280 

-.023 

.082 

-.120 




22 

1 





— d 


T~ STo 









a = 


8= 



H 

.792 

.712 

mm 

• 685 


.331 

• 720 

• 449 




1 

El 

• 517 

• 407 

■ I 

.460 


• 482 

.502 

• 284 




2 

D 

• 284 

• 326 

m&m 

• 377 


• 381 

.437 

• 196 




3 

Ef 

.273 

.274 

.315 

• 343 


.372 

.373 

• 106 




4 


.248 

.253 

.276 

• 311 


.335 

.345 

.043 




5 


.228 

*238 

.259 

• 280 


.304 

• 314 

.019 




6 


• 220 

.222 

• 241 

• 254 


.278 

.270 

-.006 




7 


.213 

• 193 

• 196 

• 218 


.230 

.255 

-.011 




8 


.212 

.181 

.190 

.203 


.223 

.255 

-.023 




9 

jj 

.191 

.189 


• 219 


.232 

.251 

-.039 




10 


• 201 

• 194 


• 222 


*237 






11 

Inm 

.205 

• 202 


.230 


.242 

.264 

-.064 




12 

, 

.199 

.205 

♦ 222 

.227 


.241 

.256 

-.081 




13 

' 9 

.195 

• 196 

• 212 

.215 


.236 

• 248 

-.156 




14 

JV 

.188 

• 156 

• 166 

.174 


.167 

. 173 

-.208 




15 

, 9 

.122 

-•061 

-.007 

-.030 


.113 

.151 

-.065 




16 

, 9 

-.083 

.001 

-.058 

-.056 








17 

, 9 

.107 

.151 

.201 

.051 


.095 

.058 

-.160 




18 

, 3 

.083 

• 058 

.052 

• 043 

.037 

.024 

• 022 

-.187 




19 

: «M 

.159 

• 046 

• 036 

• 044 

.043 

• 012 

• 006 

-.186 




20 


• 066 

• 082 

• 044 

.014 

-.029 

• 003 

-.009 

-.182 




21 

22 

.079 

.085 

• 045 

.041 

• 014 

.024 

-.004 

-.166 




22 






a =- 6 


8= -30.0 





1 

.815 

*714 

mm 

• 725 


.540 

.743 

.710 




1 

2 

.254 

.328 

■OS 

• 384 


.388 

• 395 

.211 




2 

3 

.208 

• 226 

wfmm 

.272 


.256 

• 326 

.109 




3 

4 

.203 

.197 

• 221 

• 237 


.270 

.281 

.047 




4 

5 

.182 

• 172 

• 189 

.219 


.238 

♦ 253 

-.003 




5 

6 

.162 

.158 

• 171 

• 193 


.219 

• 226 

-.016 




6 

7 

.155 

.152 

.164 

.178 


.193 

• 192 

-.035 




7 

8 

.143 

.128 

.126 

.147 


• 153 

• 170 

-.048 




8 

9 

• 147 

• 110 

.115 

.123 


.139 

. 165 

-.060 




9 

10 

.128 

.117 


.132 


. 140 

*153 

-.076 




10 

11 

.132 

• 128 


.136 


.142 






11 

12 

.133 

♦ 134 


.142 


• 155 

• 165 

-.068 




12 

13 

.134 

.139 

• 144 

.224 


.259 

• 193 

-.096 




13 

14 

.135 

.132 

.153 

.437 


.323 

.243 

-.104 




14 

15 

.130 

.117 

.436 

• 486 


.295 

.232 

-.190 




15 

16 

.177 

• 274 

.476 

.479 


• 286 

.240 

-.041 




16 

17 

• 611 

1.026 

1.178 

.050 








17 

18 

• 006 

• 182 

• 383 

.267 


.236 

• 067 

-.136 




18 

19 

• 191 

• 138 

r 

• 613 

.268 

.232 

• 064 

-.151 




19 

20 

.324 

• 706 

w£:m 

• 635 

• 209 

.204 

.099 

-.144 




20 

21 

.375 

. 67 6 


• 264 

-.224 

.169 

• 105 

-.138 




21 

mi 

.535 

• 486 

WBEm 

• 161 

i - 314 

• 084 

• 095 

-•101 




22 
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NACA RM L57H30 

Hp • *• 

Table 1^ Continued 

Pressure coefficients on swept wing 

!•' • • 

Configuration 5 

M= 1.61 

R= 3. 6 x I0 1 


,0 |S 


.532 

.742 

.385 

• 397 

.250 

.327 

.276 

• 264 

.234 

• 250 

.215 

.225 

.194 

• 196 

.153 

.168 

.141 

• 158 

.138 

.151 

.139 

.147 

.157 

.149 

. 155 

.150 

• 156 

.098 

.105 

.051 

• 087 

.028 

-.007 

-.036 

-.042 

-.045 

-.055 

-.050 

-.066 

-.043 

-.064 


E ■ 

n 


WbSM 

■ 

■mS 

.279 

.052 

.255 

.001 

.226 

-.012 

.202 

-.032 

.175 

-.045 

.167 

-.057 

.155 

-.073 

• 166 

-.072 

.162 

-.095 

• 159 

-.110 

, .111 ! 

-.203 

.079 

-.066 

.002 

-.155 

-.027 

-.180 

-.037 

-.178 

-.020 

-. 174 

-.019 

-.161 


8 = 10.0 


*118 .063 
.098 .043 .027 
• 144 .013 .008 
.201 -.010 -.001 
.178 -.038 -.010 
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MCA RM L57H30 


Table 14 Continued 

Pressure coefficients on swept wing 























NA.CA RM L57H50 


Tablel4 Continued 

Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 5 


6 


8= io.o 


HI 

.820 
• 096 

.743 

.125 

• 712 

• 153 



IBM 

HI 

.041 

.052 

n| 


.080 


• 065 

.024 

■ 



.038 

.044 

.048 

.015 

■ 



.022 

*030 

.032 

.010 

• 007 

.003 


.014 

• 014 

• 026 

.009 

-.005 

-.004 


.004 

.001 

.017 

-.007 

-.022 

-.021 


-.017 

-.013 

.013 

-.022 

-.027 

-.035 


-.033 

-.016 

• 007 

-.016 


-.027 


-.031 

-.027 

.007 

-.008 


-.024 


-.024 


• 009 

-.002 


-.018 


-.022 

-.025 

• 002 

• 005 

-.001 

-.006 


-.023 

-.024 

.007 

.138 

.208 

.164 


-.017 

-.025 

.058 

.270 

.259 

.196 


-.031 

-.046 

• 181 

.313 

.285 

.192 


-.038 

-.038 

.172 

• 168 

.215 

.133 




.127 

-.131 

-.124 

-.239 


-.063 

-.135 

.138 

-.241 

-.247 

-.234 

-.111 

-.106 

-.163 

• 165 

-.253 

-.260 

-.257 

-.227 

-.096 

-.168 

.204 

-.242 

-.260 

-.240 

-.250 

-.101 

-.169 

.178 

-.101 

-.251 

-.226 

-.214 

-.116 

-.144 


866 
116 

064 

065 
048 
031 
025 
022 
015 
Oil 
007 

12 .009 

13 .002 

14 .007 

15 .195 
.237 

1.433 
-.295 
-.270 
-.284 
-.294 


8= 30.0 
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NACA RM L57H30 



Table 1 * Continued 

Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 5 


R=3.6 x kT* 
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NACA RM L57H30 


Tablel* Continued 

Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 5 
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NACA RM L 57 H 30 



Configuration 5 

Pressure 

Table 14 Continued 

coefficients on swept wing 

M= 1.61 R= 3.6 x KD ( 


-•234 
-.241 
-.249 
.323 I -.249 

,302 -.124 


• 430 

.433 

.378 


Kg 

.155 

-.204 

-.216 

-.235 



-.250 

-.201 

-.213 

-.222 



-.236 

-.192 

-.224 

-.231 


-.233 

-.241 

-.164 

-.237 

-.229 


-.232 

-.237 

-.162 

-.235 

-.238 


-.235 

-.243 

-.149 

-.233 

-.237 


-.241 

-.252 

-.160 

-.233 

-.243 


-.253 

-.248 

-.168 

-.222 

-.254 


-.257 

-.249 

-.160 


-.244 


-.254 

-.253 

-.154 


-.241 


-.249 


-.143 


-.237 


-.245 

-.247 

-.139 

-.167 

-.236 


-.241 

-.247 

-.138 

-.163 

-.219 


-.241 

-.251 

-.160 

-.173 

-.202 


-.255 

-.251 

-.125 

-.123 

-.121 


-.247 

-.221 

-.022 

-.098 

-.088 




-.157 

-.173 

-.189 


-.283 1 

-.307 

-.178 

-.211 

-.226 

-.246 

-.313 

-.318 

-.173 

-.213 

-.262 

-.268 

-.302 

-.311 

-.136 

-.209 

-.239 

-.256 

-.303 

-.297 

-.026 

-.097 

-.133 

-.179 

-. 194 

-.245 
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NACA RM L5TH30 


Configuration 5 


Table 1 * Continued 

Pressure coefficients on swept wing 


R = 3.6 x K) 



6 


8= -30.0 


m2 


.975 

.239 

.179 

wtm 

.085 

-.295 

-.318 

BET 

.175 

-.288 

-.306 

IBS 

.128 

-.293 

-.310 

-.317 

.140 

-.268 

-.313 

-.318 

.155 

-.221 

-.312 

-.317 

.158 

-.201 

-.313 

-.315 

• 168 

-.206 

-.320 

-.321 

.171 

-.213 

-.320 

-.329 

.173 

-.203 


-.322 

.176 

-.199 


-.312 

-.175 

-.190 


-.310 

-.178 

-.186 

-.226 

-.310 

“.174 

-.181 

-.2 19 

-.304 

*.180 

-.195 

-.225 

-.303 

-.226 

-.203 

-.208 

-.182 

• 126 

.209 

.214 

.105 

-.284 

-.277 

-.280 

-.287 

-.210 

-.219 

-.212 

-.277 

*.243 

-.201 

-.184 

-.287 

“.191 

-.197 

-.159 

-.254 

*.135 

-.060 

-.097 

-.211 


.653 

.004 

• 838 



-.354 

-.380 

-.477 



-.333 

-.352 

-.485 



-.333 

-.343 

-.495 



-.329 

-.340 

-.506 



-.328 

-.338 

-.506 



-.326 

-.339 

-.500 



-.334 

-.339 

-.488 



-.337 

-.338 

-.481 



-.336 

-.337 

-.468 



-.332 





-.325 

-.329 

-.477 



-.280 

-.328 

-.510 



-.232 

-.331 

-.483 



-.238 

-.330 

-.480 



-.244 

-.302 

-.252 



-.250 

-.371 

-.484 



-.255 

-.375 

-.481 



-.260 

-.268 

-.479 



-.248 

-.206 

-.462 



-.190 

-.193 

-.424 




-.352 
.253 -.376 
.242 -.329 
.329 -.279 
.351 -.207 


8 = - 10.0 
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MCA RM L57H30 


Tabled 

Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 6 


R= 3 *6 x KT 























Pressure coefficients on swept wing 

Configuration 6 M=1.61 [\*3.6 x O 6 



Station 


o 

1 

2 

3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

V 






a= -12 




1 

.720 

.713 

.732 

mum 


.092 


.110 




1 

2 

.411 

.503 

.534 



.579 

wmm 

.343 




2 

3 

• 407 

.423 

.457 



• 488 

.529 

.292 




3 

4 

.358 

.362 

.412 

.434 


.466 

.481 

.196 




4 

5 

• 335 

• 336 

• 364 

.401 


• 424 

.455 

• 138 




5 

6 

.313 

• 321 

• 346 

• 364 


.391 

.433 

.102 




6 

7 

.305 

.300 

.313 

.334 


.374 

• 392 

.086 




7 

8 

.299 

• 280 

.275 

.305 


.347 

.398 

• 077 




8 

9 

• 294 

• 261 

.275 

.312 


.355 

.398 

.057 




9 

mm 

.271 

.270 


• 332 


.358 

.393 

.041 




10 

EM 

• 279 

• 279 


.335 


• 361 






11 

12 

• 289 

• 287 


.340 


.367 

.388 

-.021 




12 

13 

• 278 

• 294 

.327 

.334 


.358 

.373 

-.037 




13 

14 

• 278 

.291 

• 300 

.314 


.344 

.342 

-.161 




14 

15 

• 276 

.245 

.246 

.260 


.246 

.238 

-.232 




15 

16 

• 240 

.174 

• 154 

.179 


ivTT* 

-.261 

-.141 




16 

17 






-.219 

-. 194 

-.247 




17 

18 

• 195 

.150 

• 148 

.139 


.339 

.327 

-.005 




18 

19 

• 152 

.111 

.105 

.114 

.153 

*269 

.261 

-.039 




19 

mm 


.102 

.079 

.125 

.145 

.235 

• 234 

-.032 




20 

21 

• 156 

.122 

.093 

• 114 

.128 

.216 

.214 

-.041 




21 

22 

• 144 

.127 

.101 

.006 

.099 

.191 

.192 

-.059 




22 






a = -12 


S= “ 1.6 



MM 

.719 

.711 

WBM 

■ mm 


.089 


.107 




1 


• 410 

.502 

■ml 

.535 


.580 


.346 




2 


.405 

.421 

msM 

.485 


• 488 


.294 




3 


• 358 

.360 

.409 

• 436 


• 466 

• 480 

.198 




4 


.335 

.337 

• 364 

.401 


.423 

• 454 

.139 




5 

ajMf 

• 313 

.321 

.345 

.363 


.390 

.430 

.102 




6 


.302 

.300 

.315 

.334 


.371 

.393 

• 087 




7 


.298 

.280 

.274 

.304 


.347 

.398 

.078 




8 


.293 

• 261 

.276 

.313 


.355 

.399 

.058 




9 


• 270 

.269 


.334 


• 360 

.393 

.041 




10 

li 

.279 

.279 


.337 


.361 






11 

12 

.285 

.287 


.340 


.365 

.388 

-.021 




12 

13 

.278 

.292 

.329 

.335 


.359 

.372 

-.039 




13 

14 

.277 

.289 

.301 

.312 


.344 

.342 

-.164 




14 

15 

.274 

• 243 

• 247 

.260 


.247 

.238 

-.235 




15 

16 

.239 

.176 

.155 

.180 


.040 

-.255 

-.168 




16 







-.231 

-.193 

-.213 




17 

] S 

• 195 

• 148 

.150 

.136 


.198 

.168 

-.095 




18 


.151 

.108 

.106 

.096 

.102 

.150 

.117 

-.162 




19 


• 149 

.098 

.078 

.107 

.087 

.133 

.107 

-.155 




20 

•. M 

• 156 

.122 

.093 

.089 

.072 

.124 

.098 

-.165 




21 


• 143 

.125 

.102 

.120 

.089 

.103 

.095 

-.171 




22 






a =-12 


8= 2.2 



1 

.720 

.712 

MS 

HHH 


.092 

.603 

.106 




1 

2 

.409 

• 499 


.535 


.582 

.590 

• 343 




2 

3 

• 405 

• 420 

wmm 

.488 


• 492 

.527 

.291 




3 

4 

.355 

.357 

.408 

.436 


.469 

.479 

• 194 




4 

5 

.333 

.335 

.365 

.404 


.427 

• 454 

• 136 




5 

6 

• 311 

.319 

• 345 

• 366 


.394 

.431 

.098 




6 

7 

• 301 

.299 

• 314 

.336 


.378 

• 392* 

.084 




7 

8 

.298 

.278 

.274 

.308 


• 348 

.399 

.075 




8 

9 

.292 

.257 

.277 

.316 


• 354 

.397 

.055 




9 

10 

• 268 

.265 


.335 


.360 

.394 

.041 




10 

11 

.276 

• 278 


.340 


.363 






11 

12 

• 285 

• 283 


• 344 


.366 

.390 

-.024 




12 

13 

• 275 

.292 

. 330 

.336 


.359 

.372 

-.038 




13 

14 

.276 

.287 

.299 

.317 


.343 

.342 

-.163 




14 

15 

.274 

.243 

.249 

.264 


.245 

.238 

-.237 




15 

16 

.234 

• 174 

.155 

.181 


.037 

-.253 

-.178 




16 

17 






-.217 

-.198 

-.207 




17 

18 

.193 

• 148 

.151 

.134 


.070 

.025 

-.127 




IS 

19 

.150 

.107 

.106 

.066 

.060 

.008 

-.016 

-.198 




19 

20 

.148 

.099 

.080 

.053 

.059 

.002 

-.022 

-.203 




20 

21 

• 152 

.121 

.095 

.043 

.039 

.010 

-.029 

-.204 




21 

22 

• 140 

.123 

• 104 

.048 

-.043 

.006 

-.029 

-.200 




22 
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Table * 5 Continued 

Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 6 M = 1.61 R = 3*6 x I 0 6 



Station 




o 














o 

1 

2 

3 

4 

24 

5 1 

6 

7 

8 

9 

10 

- 4 . 






a - “ 6 

8 = 0.5 




1 

.815 

.723 

.765 

• 716 


.523 

.742 

.689 




1 

2 

.247 

• 327 

.360 

.384 


*395 

• 408 

• 220 




2 

3 

.235 

.228 

• 255 

.277 


• 265 

• 331 

• 112 




3 

4 

• 202 

.193 

• 220 

.241 


.273 

• 286 

.053 




4 

5 

.182 

.170 

.193 

.220 


• 244 

• 262 

.003 




5 

6 

• 161 

• 160 

.178 

.198 


• 224 

*237 

-.016 




6 

7 

.155 

.150 

.166 

.179 


• 199 

• 205 

-.032 




7 

8 

• 147 

• 128 

• 126 

• 147 


• 161 

• 182 

-.050 




8 

9 

• 146 

.110 

.115 

.126 


• 146 

• 170 

-.055 




9 

10 

• 122 

.118 


.135 


• 147 

.163 

-.074 




10 

11 

.134 

.127 


• 136 


.150 






11 

12 

.140 

.130 


.150 


• 156 

• 171 

-.072 




12 

13 

.132 

.136 

• 144 

• 150 


• 160 

• 167 

-.092 




13 

14 

• 131 

• 128 

.139 

.143 


• 164 

*164 

-.108 




14 

15 

• 120 

.093 

• 103 

• 110 


.102 

.110 

-.220 




15 

16 

• 091 

.054 

• 030 

.041 


-.057 

-.152 

-.153 




16 

17 






-.109 

-.109 

-.178 




17 

18 

• 059 

• 014 

.017 

• 007 


• 015 

-.009 

-.081 




18 

19 

• 044 

-.021 

-.021 

-•039 

-•054 

-•051 

-.066 

-.181 




19 

20 

• 025 

-.040 

-.049 

-.046 

-.055 

-.066 

-.076 

-.189 




20 

21 

-.028 

-.022 

-.045 

-.063 

-•077 

-.060 

-.091 

-.192 




21 

22 

-.006 

-.013 

-.041 

-.040 

-•063 

-.065 

-.096 

-.195 




22 






a= “ 6 


8 = 4.4 





1 

• 813 

.725 

.768 

.713 


.520 

.743 

.686 




1 

2 

• 248 

.330 

• 364 

.385 


.395 

.411 

.221 




2 

3 

• 236 

• 231 

.259 

.278 


.267 

.330 

.115 




3 

4 

• 202 

.197 

• 224 

.243 


.274 

• 288 

.054 




4 

5 

• 183 

.172 

♦ 193 

♦ 222 


.245 

.263 

.004 




5 

6 

• 163 

• 160 

.180 

• 201 


• 223 

.237 

-.017 




6 

7 

• 155 

.153 

.167 

.181 


.199 

.206 

-.032 




7 

8 

.148 

.131 

• 126 

• 150 


.162 

.184 

-.051 




8 

9 

.147 

• 114 

.118 

*126 


.149 

.173 

-.059 




9 

10 

• 126 

• 120 


• 137 


• 150 

• 163 

-.074 




10 

11 

.134 

.130 


♦ 139 


.150 






11 

12 

• 139 

• 133 


.152 


.159 

.172 

-.074 




12 

13 

• 134 

.138 

• 148 

.152 


• 162 

• 166 

-.095 




13 

14 

• 132 

.131 

• 143 

• 146 


• 165 

.164 

-.124 




14 

15 

.121 

.094 

• 104 

.110 


.104 

• 111 

-.243 




15 

16 

• 092 

.058 

.032 

• 040 


-.055 

-.152 

-.178 




16 

17 






-.107 

-.105 

-.188 




17 

18 

• 058 

.016 

.021 

.009 


-.053 

-.095 

-.129 




18 

19 

.045 

-.020 

-.021 

-.071 

-.078 

-.136 

-.145 

-.221 




19 

20 

• 026 

-•037 

-•047 

-.083 

-.072 

-.146 

-.152 

-.223 




20 

21 

-.022 

-•021 

-•044 

-.096 

-.100 

-.142 

-.162 

-.217 




21 

22 

-.004 

-.012 , 

-•040 

-.094 

-.140 

-.141 

-•166 

-.217 




22 






a = - i 

> 

8 = 8.3 



1 

• 814 

.726 


BIB 


.517 

.743 

• 681 




1 

2 

• 248 

.332 




.392 

• 413 

• 223 




2 

3 

.237 

.231 

• 261 

wEnm 


.267 

• 330 

.118 




3 

4 

• 204 

.196 

.225 

.242 


.275 

• 289 

.057 




4 

5 

• 182 

.174 

‘ 'iM 

• 221 


• 242 

.262 

.006 




5 

6 

• 163 

.162 

■ 

.200 


.224 

.238 

-.015 




6 

7 

• 156 

.155 


.181 


• 199 

• 208 

-.033 




7 

Q 

.147 

.133 

.126 

• 148 


• 163 

.185 

-.050 




8 

9 

.147 

• 113 

.117 

V £ Sails 


.150 

• 175 

-.059 




9 

10 

.128 

• 121 


ft 


.150 

• 164 

-.072 




10 

11 

• 136 



V i i shri 


.151 






11 

12 

• 141 



ft 9 


.157 

.174 

-.070 




12 

13 

• 134 

.139 


.152 


.161 

• 169 

-.096 




13 

14 

.134 

• 134 


• 146 


.164 

• 168 

-.126 




14 

15 

.123 

.097 

|!!fl 

• 112 


.105 

.113 

-.245 




15 

16 

• 093 

• 060 

mum 

.042 


-.054 

-.122 

-.171 




16 

17 






-.097 

-.090 

-.160 




17 

18 

• 057 

.020 

.021 

.015 


-.127 

-.165 

-.194 




18 

19 

• 046 

-•018 

-•021 

-.095 

-.117 

-.207 

-.211 

-.267 




19 

20 

• 026 

-.035 

-•047 

-.116 

-.110 

-.217 

-.219 

-.255 




20 

21 

-•021 

-.020 

-.044 

-.125 

-.150 

-.209 

-•225 

-.234 




21 

22 

-.003 

-.010 

-•038 

-.127 

-•181 

-•214 

-.228 

-.234 




22 
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Pressure coefficients on swept wing 

Configuration 6 

1.61 R s 3.6 x K) ( 


736 .640 

183 .177 

079 .091 

039 .055 

024 .036 

.021 
.007 
-.006 
-.010 
-.023 


730 

mm 

182 

Is9 

078 

.089 

040 


021 

.035 

021 

• 018 

007 

.005 

018 

-.007 

031 

-.012 

029 

-.026 

023 


021 

-.019 

021 

-.023 

014 

-.023 

044 

-.017 

005 

• 066 

019 

.075 

281 

-.320 

351 

-.355 

357 

-.363 

359 

-.364 

350 

-.268 



064 


131 


093 

- • 

313 


406 


419 


426 

! 

421 


Orif 






































TablelS Continued 

Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 6 M = 1*61 R = 3*6 x K ) 6 



Station 





o 

o 

1 

2 

3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 






a = 6 

8 = - 24.4 




1 

• 896 

.602 

• 609 

.533 


.763 

.278 

• 940 




1 

2 

• 005 

— .146 

-.163 

-.177 


-.186 

-. 194 

-.164 




2 

3 

-•060 

-.141 

-.157 

-.161 


-.171 

-.184 

-.163 




3 

4 

-•051 

-.121 

-.172 

-.178 


-.178 

-. 188 

-.175 




4 

5 

-•064 

-.124 

-.180 

-.180 


-.188 

-.197 

-.175 




5 

6 

-•077 

-.120 

-.179 

-.190 


-.184 

-. 195 

-.178 




6 

7 

-*083 

-.110 

-.162 

-.195 


-.194 

-.198 

-.215 




7 

8 

-•091 

-.120 

-.164 

-.204 


-.207 

-.207 

-.266 




8 

9 

-.096 

-.130 

-.167 

-.219 


-.213 

-.209 

-.319 




9 

10 

-.098 

-.126 


-.209 


-.214 

-.217 

-.345 




10 

11 

-.102 

-.121 


-.204 


-.210 






11 

12 

-.103 

-.110 


-.184 


-.207 

-.211 

-.341 




12 

13 

-.103 

-.106 

-.131 

-.169 


-.209 

-.210 

-.334 




13 

14 

-.099 

-.107 

-.129 

-.162 


-.199 

-.094 

-.237 




14 

15 

-.104 

-.129 

-.141 

-.169 


.007 

.050 

-.243 




15 

16 

-.130 

-.129 

-.171 

-.158 


.028 

.061 

-.083 




16 

17 

• 





.017 

*069 

-.198 




17 

18 

-.153 

-.184 

-.192 

-.111 


.024 

.070 

-.131 




18 

19 

-.166 

-.209 

-.216 

-.209 

.032 

.137 

• 134 

-.176 




19 

20 

-.161 

-.226 

-.235 

-.297 

-.007 

.212 

.214 

-.146 




20 

21 

-.207 

-.217 

-.231 

-.281 

-.024 

.250 

.264 

-.111 




21 

22 

-.131 

-.079 

-.178 

-.250 

-.050 

• 248 

.242 

-.132 




22 






a = 6 


8 = - 16.8 






1 

.897 

.607 

.612 

.537 


.765 

.278 

.936 




1 

2 

.003 

— .144 

-.162 

-.171 


-.182 

-.186 

-.158 




2 

3 

-.061 

-.139 

-.152 

-.157 


-.164 

-.179 

-.156 




3 

4 

-.053 

-.120 

-.169 

-.173 


-.179 

-.184 

-.173 




4 

5 

-.063 

-.124 

-.176 

-.178 


-.185 

-.189 

-.170 




5 

6 

-.077 

-.115 

-.176 

-.185 


-.179 

-.191 

-.174 




6 

7 

-.083 

-.111 

-.157 

-.192 


-.191 

-.196 

-.206 




7 

8 

-.089 

-.117 

-.157 

-.200 


-.206 

-.202 

-.258 




8 

9 

-.096 

-.131 

-.161 

-.212 


-.212 

-.207 

-.313 




9 

10 

-.098 

-.125 


-.204 


-.210 

-.211 

-.338 




10 

11 

-.102 

-.119 


-.199 


-.209 






11 

12 

-.102 

-.111 


-.180 


-.204 

-.206 

-.332 




12 

13 

-.100 

-.106 

-.127 

-.164 


-.207 

-.206 

-.330 




13 

14 

-.096 

-.107 

-.122 

-.158 


-.199 

-.207 

-.252 




14 

15 

-.104 

-.128 

-.137 

-.166 


-.188 

-.139 

-.301 




15 

16 

-.134 

-.124 

-.167 

-.166 


-.052 

-.045 

-.160 




16 

17 






-.050 

-.035 

-.240 




17 

18 

-.151 

-.182 

-.188 

-.146 


-.049 

-.034 

-.173 




18 

19 

-.167 

-.206 

-.213 

-.210 

-.080 

.020 

.015 

-.283 




19 

20 

-.163 

-.223 

-.232 

-.241 

-.117 

.039 

.049 

-.229 




20 

21 

-.205 

-.215 

-.227 

-.248 

-.133 

.050 

.069 

-.215 




21 

22 

-.131 

-.078 

-.173 

-.262 

-.139 

.074 

• 066 

-.243 




22 






a = 


8 = 




















Orif 


NACA RM L57H30 

8 

• • 

• • • 
• • 

• 

• 

• 


TablelS Continued 




Pressure coefficients on swept wing 



Configuration fe 

M= 1*61 

R= 3 «6 

x 10* 
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Tableis Continued 

Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 6 M = 1.61 R = 3-6 x 10 6 




Station 


0 

l 

2 

3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 







a = 6 


8 = 22.1 



1 

.899 

.610 

.615 

.543 


.763 

.292 

.920 




1 

2 

.003 

-.140 

-.159 

-. 169 


-.175 

-.176 

-.134 




2 

3 

-.060 

-.137 

-.150 

-.154 


-.156 

-.166 

-.131 




3 

4 

-.049 

-.119 

-.164 

-.169 


-.169 

-.175 

-.158 




4 

3 

-.062 

-.121 

-.176 

-.173 


-.177 

-.178 

-.165 




5 

6 

-.076 

-.112 

-.175 

-.180 


-.177 

-.178 

-‘.158 




6 

7 

-.081 

-.107 

-.158 

-.187 


-.184 

-.187 

-.171 




7 

8 

-.091 

-.114 

-.158 

-.196 


-.200 

-.195 

-.207 




8 

9 

-.096 

-.126 

-.160 

-.207 


-.207 

-.195 

-.250 




9 

10 

-.095 

-.121 


-.201 


-.207 

-.203 

-.296 




10 

11 

-.100 

-.115 


-.194 


-.203 






11 

12 

-.098 

-.109 


-.172 


-.199 

-.195 

-.308 




12 

13 

-.098 

-.102 

-.126 

-.159 


-.202 

-.197 

-.303 




13 

14 

-.094 

-. 102 

-.123 

-.154 


-.195 

-.199 

-.196 




14 

15 

-.100 

-.122 

-.137 

-.163 


-.121 

.023 

-.193 




15 

16 

-.129 

-.117 

-.167 

-.164 


-.007 

.047 

-.075 




16 

17 






*042 

.065 

-.192 




17 

18 

-.148 

-.174 

-.187 

-.149 


-.390 

-.411 

-.438 




18 

19 

-.164 

-.201 

-.211 

-.276 

-.351 

-.423 

-.376 

-.420 




19 

20 

-.163 

-.219 

-.230 

-.318 

-.351 

-.377 

-.339 

-.442 




20 

21 

-.197 

-.211 

-.228 

-.287 

-.333 

-.350 

-.326 

-.429 




21 

22 

-.128 

-.076 

-.177 

-.209 

-.336 

-.313 

-•318 

-.390 




22 






a - 9 


8 =“ 2.2 



1 

♦ 941 

.413 

.435 



.743 

.142 

.986 




1 

2 

-.048 

-.220 

-.233 



-.259 

-.276 

-.271 




2 

3 

-.109 

-.218 

-.229 



-.244 

-.263 

-.264 




3 

4 

-.094 

-.209 

-.240 

-.244 


-.251 

-.253 

-.276 




4 

5 

-.103 

-.169 

-.250 

-.246 


-.251 

-.257 

-.341 




5 

6 

-.117 

-.167 

-.247 



-.253 

-.262 

-.350 




6 

7 

-.121 

-.156 

-.246 



-.255 

-.264 

-.359 




7 

8 

-.131 

-.163 

-.251 

-.254 


-.263 

-.260 

-.374 




8 

9 

-.137 

-.174 

-.235 

-.267 


-.269 

-.266 

-.388 




9 

10 

-.136 

-.164 


-.258 


-.266 

-.272 

-.380 




10 

11 

-.139 

-.157 


-.261 


-.264 






11 

12 

-.139 

-.150 


-.257 


-.259 

-.261 

-.378 




12 

13 

-.142 

-• 146 

-.175 

-.253 


-.261 

-.264 

-.387 




13 

14 

-.136 

-.142 

-.167 

-.242 


-.257 

-.258 

-.312 




14 

15 

-.139 

-.162 

-.181 

-.242 


-.260 

-.224 

-.344 




15 

16 

-.167 

-.157 

-.207 

-.245 


-.174 

-.147 

-.212 




16 

17 






-.100 

-.125 

-.307 




17 

18 

-.186 

-.210 

-.225 

-.224 


-.205 

-.252 

-.311 




18 

19 

-.199 

-.235 

-.249 

-.284 

-.190 

-.276 

-.257 

-.332 




19 

20 

-.203 

-.250 

-.257 

-.303 

-.190 

-.270 

-.251 

-.327 




20 

21 

-.237 

-.245 

-.247 

-.300 

-.190 

-.264 

-.242 

-.307 




21 

22 

-.164 

-.081 

-.139 

-.164 

-.164 

-.249 

188 

-.284 




22 






a = 12 


S - - 2 6 . 6 





1 

.976 

.233 


mm 



-.007 

.877 




1 

2 

-.091 

-.298 




-.358 

-.388 

-.464 




2 

3 

-.149 

-.291 




-.333 

-.361 

-.483 




3 

4 

-.135 

-.294 


BE S K 


-.334 

-.348 

-.498 




4 

5 

-.145 

-.269 

-.317 

-.325 

■ 

-.331 

-.345 

-.510 




5 

6 

-.158 

-.220 

-.317 

-.325 

■ 

-.328 

-.345 

-.508 




6 

7 

-.161 

-.205 

-.318 

-.324 


-.329 

-.348 

-.501 




7 

8 

-.166 

-.203 

-.325 

-.332 


-.333 

-.346 

-.497 




8 

9 

Pml 

-.212 

-.324 

-.333 

■ 

-.335 

-.346 

-.489 




9 

10 


-.207 


-.330 


-.335 

-.347 

-.471 




10 

11 

-.178 

-.199 


-.330 


-.334 






11 

12 

-.178 

-.193 


-.326 

■ 

-.328 

-.339 

-.470 




12 

13 

-.181 

-.186 

-.231 

-.321 


-.327 

-.335 | 

-.490 




13 

14 

-.177 

-.183 

-.222 

-.322 

■ 

-.317 

-.186 

-.459 




14 

15 

-.178 

-.203 

-.235 

-.327 


-.121 

-.113 

-.457 




15 

16 

-.202 

-.193 

-.250 

-.318 


-.104 

-.104 

-.258 




16 

17 






-.132 

-.097 

-.311 




17 

18 

-.220 

-.244 

-.266 

-.285 

■ 

-.107 

-.085 

-.460 




18 

19 

-.234 

-.267 

-.285 

-.367 


-.067 

-.055 

-.475 




19 

20 


-.281 

-.299 

-.387 


-.018 

.001 

-.454 




20 

21 


-.278 

-.294 

-.393 

Ban 

• 016 

.054 

-.417 




21 

22 

nm 

-.100 

-.135 

-.280 


.048 

.071 

-.376 




22 
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Orif 




































Orif 



Orif 














































Orif 



MCA RM L57H50 


Tablei 5 Concluded 

Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 6 


R = 3 #6 X 10 


• 648 
-.355 
-.333 
-.334 
-.332 
-.333 
-.329 
-.330 
-.335 
-.336 
-.333 
-.328 
-.321 
-.317 
-.293 
-.178 
-.039 
-.390 
.364 -.404 

.383 -.357 

.365 -.338 

.336 -.309 


8 = 20.3 


.187 -.233 

,181 I -.221 

.200 



.651 

.007 


-.356 

-.380 


-.333 

-.352 


-.332 

-.342 


-.327 

-.339 


-.328 

-.337 


-.324 

-.339 


-.330 

-.343 


-.334 

-.339 


-.334 

-.332 

-.340 


-.326 

-.332 


-.326 

-.328 


-.313 

-.330 


-.220 

-.105 


-.139 

-.083 


.190 

.141 


-.421 

-.404 

-.384 

-.410 

-.362 

-.408 

-.380 

-.358 

-.390 

-.371 

-.354 

-.387 

-.356 

-.354 

a = 15 


8 = - 3*5 
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Tabled 

Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 7 M=l«6l R=3*6 x KD 6 



Station 















0 

1 

2 

3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

- 

■ 





a - -15 

8= - 0.2 






a 


.667 

.647 



-. 169 

• 409 

-.237 

— .0 46 

• 743 

-.363 

1 

Kg 


• 589 

.650 

. 656 


.696 

.710 

.655 

.773 

.616 

• 339 

2 

D 


.518 

.595 

■ 


• 634 

.658 

• 682 

.678 

.405 

• 272 

3 

m 


• 466 

.546 



• 596 

• 618 

• 641 

.523 

• 292 

• 144 

4 

D 

.417 

• 453 

.492 



.557 

• 600 

.602 

.437 

. G68 

.066 

5 

6 

.400 

• 456 

*471 



.530 

.579 

.604 

.131 


-•126 

6 

7 

• 411 

• 428 

.447 

.477 


.505 


*583 

.130 



7 

8 

• 430 

• 413 

.408 

• 455 


.489 

mUm 

• 536 




8 

9 

• 426 

• 389 

.421 

.452 


.495 

■ 

.498 




9 

10 

.400 

.404 


.447 


.498 

w -m 

• 419 




10 

11 

• 411 

• 408 


• 452 


.504 






11 

12 

• 413 

• 413 


• 461 


.502 

• 518 

*398 




12 

13 

.402 

• 413 

• 425 

.447 


.484 

• 486 

.415 




13 

14 

• 402 

• 390 

.3 94 

*411 


• 456 

.437 

.465 




14 

15 

• 393 

• 327 

• 327 

.344 


• 338 

.316 

• 118 




15 

16 

• 340 

• 236 

• 228 

.268 


.106 

-.207 

• 394 




16 

17 






-. 188 

-.109 





17 

18 

.287 

• 229 

• 230 

.219 


• 379 

.358 

• 105 




16 

19 

.229 

• 191 

.106 

.159 


• 236 

• 244 

• 128 




19 

20 

.233 

.185 

• 167 

.262 


• 243 

• 263 

• 126 




20 

21 

• 250 

.212 

.199 

.214 


.245 

• 272 

.138 




21 

22 

.235 

• 221 

.2 42 

• 247 


.243 

.273 

.147 




22 






a= -12 

8= -27.4 






1 

• 729 

• 703 

mi 

.614 



mm 

• 183 

• 064 

• 966 

-•355 

1 

2 

• 408 

• 491 

■8 IH 

.529 


>VTVl 

|uz| 

• 333 

• 719 

.785 

• 617 

2 

3 

• 363 

• 410 


• 469 



RE m 

• 287 

• 6 44 

1.063 

• 562 

3 

4 

.354 

• 349 

■ml 

• 424 


• 454 

KSS 

• 187 

• 498 

1.048 

• 756 

4 

5 

• 327 

• 327 


• 393 


• 416 

.432 

*133 

• 842 

• 590 

• 622 

5 

6 

• 303 

• 309 

■ffxfl 

• 356 


• 381 

• 410 

.103 

• 784 


• 203 

6 

7 

• 294 

.292 

EH 

.323 


• 361 

• 376 

*089 

• 525 



7 

8 

• 290 

• 268 

• 265 

• 295 


• 331 

• 376 

• 193 




8 

9 

• 286 

• 250 

• 269 

.299 


• 339 

• 376 

.484 




9 

urn 


• 259 


.320 


.342 

• 369 

• 671 




10 

11 

.271 

• 268 


• 324 


.346 






11 

12 

• 277 

• 277 


• 328 


• 348 

• 550 

.857 




12 

13 

• 266 

• 283 

• 318 

• 321 


.343 

• 687 

.913 




13 

14 

.270 

• 277 

• 292 

.304 


.330 

.736 

1.008 




14 

15 

• 266 

• 232 

.236 

.251 


.507 

• 743 

*996 




15 

16 

• 230 

• 156 

.157 

.224 


.479 

.564 

1.085 




16 

17 






.351 

• 323 





17 

18 

• 192 

• 137 

• 142 

• 245 


1.099 

1.123 

• 884 




18 

19 

.177 

• 098 

• 099 

• 291 


1.008 

.993 

• 921 




19 

20 

• 148 

.094 

• 073 

-.022 


• 884 

• 888 

.727 




20 

m 

• 098 

• 118 

.088 

-•132 


• 814 

• 810 

.632 




21 

Em 

• 122 

• 111 

• 101 

-•147 


• 652 

• 608 

.497 




22 

m 





a =-12 

8= -18.2 






H 

mm 

• 704 




• 115 

mm 

. 175 

.264 

• 844 

-•287 

1 

E9 

■ 

• 494 


• 529 


• 564 

wesM 

.334 

.443 

• 640 

• 483 

2 

a 


.413 

• 446 

• 470 


.474 

IB9 

.283 

• 425 

.786 

• 404 

3 

4 

wSm 


• 402 

• 424 


.452 

.463 

• 180 

• 420 

• 762 

• 444 

4 

5 

mBSM 


• 356 

.392 


• 412 

• 433 

. 126 

• 794 

• 478 

• 408 

5 


• 308 


.339 

• 355 


.377 

.411 

.095 

• 669 


• 088 

6 


.299 


• 310 

.325 


.357 

.376 

.096 

.430 



7 


• 293 

'■ u ♦■§ 

• 265 

• 295 


.334 

.378 

.185 




8 


• 289 

• 253 

.269 

• 300 


.341 

• 378 

.378 




9 


.262 

• 262 


• 321 


• 345 

• 371 

• 510 




10 


• 271 

• 270 


.327 


• 347 






11 


• 279 

• 278 


• 328 


• 350 

• 372 

• 712 




12 

~~ 

• 268 

.284 

.319 

• 319 


• 346 

• 357 

• 768 




13 


• 270 

• 279 

• 293 

.304 


• 331 

.334 

• 859 




14 


.267 

• 233 

• 238 

.250 


.235 

.418 

.832 




15 


• 232 

• 159 

• 152 

• 211 


• 043 

.195 

.922 




16 







• 026 

• 091 





17 

. 3 

• 190 

• 139 

• 141 

• 186 


.871 

• 993 

.742 




18 

( 1 


• 099 

.097 

• 146 


• 684 

.727 

.704 




19 



• 091 

.073 

• 106 


.585 

• 661 

• 612 




20 


El 

• 115 

• 086 

-•099 


.537 

.652 

.521 




21 

tZM 

■zii 

• 116 

• 096 

-•119 


• 456 

• 510 

• 414 




22 
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Pressure coefficients on swept wing 
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Configuration 7 


Table 16 Continued 

Pressure coefficients on swept wing 
M=l«61 


R=3.6 x 10 











































Tabled Continued 

Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 7 l«6l R=3.6 x iO 6 



Station 


o 


2 

3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 







a=- 6 








n 

mm 

HK " 9 


.713 


.539 

• 738 

• 727 

• 510 

• 585 

-•089 

1 

mm 

■JJJi 

K fl 

sfff - m 

• 385 


• 386 

• 396 

.211 

• 320 

.452 

• 308 

2 

3 

■S3 

Hi 

WBL 9 

• 267 


• 254 

• 316 

• 100 

.308 

• 366 

• 236 

3 

4 

M &. a 

• 192 

• 223 

• 235 


• 264 

• 274 

• 047 

• 329 

• 397 

.149 

4 

5 

• 162 

• 166 

• 187 

• 214 


• 233 

• 248 

.000 

.633 

• 341 

• 111 

5 

6 

• 160 

*155 

• 175 

• 191 


• 216 

• 224 

.016 

• 467 


-.074 

6 

7 

.154 

• 150 

• 162 

• 172 


• 192 

• 194 

• 196 

*297 



7 

8 

• 145 

• 126 

• 121 

• 142 


• 152 

.171 

• 255 




8 

9 

• 146 

.108 

• 110 

• 119 


• 139 

• 160 

• 285 




9 

10 

• 123 

• 117 


• 129 


• 137 

• 150 

• 251 




10 

11 

• 129 

• 126 


• 130 


• 140 






11 

12 

• 137 

• 129 


• 142 


• 147 

• 158 

• 279 




12 

13 

.127 

• 135 

• 139 

*141 


.151 

• 154 

.335 




13 

14 

• 129 

.127 

• 135 

• 136 


• 152 

• 152 

.505 




14 

15 

• 118 

• 091 

• 096 

• 103 


• 092 

• 106 

• 526 




15 

16 

.091 

• 042 

• 028 

• 070 


-.046 

• 045 

.627 




16 

17 






.003 






17 

IB 

.053 


.015 

.057 


• 628 


• 536 




18 

19 

• 047 

H 

-.023 

• 001 


.514 


• 499 




19 


.029 


-.052 

-.049 


.431 


• 432 




20 

B 

-.038 


-•049 

-.194 


• 383 


• 354 




21 

m 

-.015 


-.045 

-.182 


.314 


• 289 




22 






a= - 6 


8= - 9*2 






1 

• 815 

• 724 

• 762 

• 717 


• 532 

• 739 

• 714 

• 686 

.517 

• 066 

1 

2 

• 248 

• 328 

• 358 

• 388 


• 389 

• 402 

• 216 

• 242 

• 392 

• 204 

2 

3 

• 211 

• 230 

• 256 

• 271 


• 256 

• 324 

• 107 

• 3 34 

• 203 

• 101 

3 

4 

• 208 

• 194 

• 223 

• 239 


• 269 

• 282 

• 061 

• 320 

• 221 

• 023 

4 

5 

• 185 

• 170 

• 190 

• 217 


• 238 

.254 

• 145 

• 384 

• 010 

• ooo 

5 

6 

• 164 

• 159 

.177 

• 196 


• 220 

.230 

• 282 

• 092 


-.204 

6 

7 

.158 

• 154 

• 166 

.175 


• 196 

• 200 

• 301 

• 056 



7 

8 

• 148 

• 129 

• 122 

• 146 


• 156 

.176 

• 301 




8 

9 

• 148 

.112 

• 115 

• 123 


.144 

• 165 

• 303 




9 

10 

• 126 

• 118 


• 132 


• 144 

• 156 

*232 




10 

11 

• 132 

• 126 


• 134 


• 146 






11 

12 

• 141 

• 132 


• 145 


*152 

• 165 

• 216 




12 

13 

• 129 

• 136 

• 144 

• 145 


• 156 

• 160 

• 277 




13 

14 

*132 

• 128 

• 139 

.140 


.159 

• 158 

.388 




14 

15 

.119 

• 092 

.101 

• 107 


• 099 

• 106 

• 095 




15 

16 

• 091 

• 043 

• 025 

• 048 



-.071 

• 269 




16 

17 






-.046 

-•037 





17 

18 

• 057 

| .011 

• 018 

• 030 


• 390 

• 350 

• 049 




18 

19 

• 044 

-•026 

-.021 

-.018 


• 219 

• 200 

• 134 




19 

B9 

• 022 

-.041 

-.049 

• 024 


.171 

• 180 

• 127 




20 

EH 

-•031 

-•026 

-.045 

-.038 


• 147 

• 161 

• 070 




21 


-•009 

-.015 

-.041 

-.140 


• 107 

• 132 

• 055 




22 






a=- 6 


mm 






H 

■ n 

• 723 

• 763 

• 711 


• 527 

mm 

• 708 

• 725 

• 421 

• 196 

1 

m 

fB&B r . M 

• 328 

• 361 

• 386 


• 387 


• 217 

• 286 

• 281 

• 108 

2 

mm 

» ui 

• 228 

• 258 

• 270 


.258 

UE3M 

• 115 

• 360 

• 091 

• 034 

3 

4 


fHw ‘ i Si 

• 226 

• 236 


• 266 

• 279 

.237 

• 129 

• 111 

-•021 

4 

5 



• 188 

• 215 


.236 

• 252 

• 348 

• 193 

-•086 

-•038 

5 

p8F* 


H 

• 176 

.194 


• 219 

• 228 

*331 

-.091 


-•208 

6 


• 157 


• 164 

• 174 


.193 

• 198 

.295 

-•110 



7 


• 147 


• 120 

• 145 


.155 

• 174 

• 244 




8 


• 147 

mM r 1 V 

• 112 

.121 


*142 

• 165 

• 230 




9 


• 126 

• 119 


• 131 


.141 

• 156 

• 165 




10 

ill 

• 132 

• 129 


.133 


• 143 






11 


.138 

• 131 


.145 


.150 

• 164 

• 148 




12 

13 

• 129 

• 136 

• 142 

• 144 


.154 

• 160 

• 206 




13 

14 

• 131 

• 129 

• 137 

• 138 


• 156 

• 158 

• 347 




14 

15 

• 119 

• 093 

.100 

• 105 


• 096 

.107 

*013 




15 

16 

• 091 

• 045 

• 022 

• 041 


-.049 

-•104 

• 212 




16 

17 






-•057 

-•056 





17 

18 

• 056 

■hem 

.017 

• 018 


.252 

• 192 

-• 129 




18 

19 

• 043 


-.023 

-.034 


• 054 

• 003 

-.066 




19 

20 

.021 

1 H 1 

-.051 

.020 


• 012 

• 001 

-.072 




20 

21 

-•029 

11 

-.048 

-•032 


• 005 

.005 

-.115 




21 


-.008 

RBtfl 

-•044 

-.094 


-.020 

-.025 

-.101 , 




22 
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Tablei6 Continued 

Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 7 M=l«61 R = 3.6 x lO 6 



Stotion 


o 














o 

1 

2 

3 

4 

24 

5 

6 

7 J 

8 

9 

10 







a = - 6 


5 = - 0.5 






1 

.815 

• 724 

HllUH 

.713 


.529 

.735 

.703 1 


• 351 

• 227 

1 

2 

.245 

• 328 


.389 


.392 

*404 

iQm 

Itlfl 2 

.242 

• 081 

2 

3 

• 208 

• 226 


.271 


• 263 

.323 

■ 


• 065 

• 004 

3 

4 

.207 

• 193 

• 227 

• 241 


.271 

• 280 

• 285 

• 148 

• 057 

-•040 

4 

5 

• 184 

.167 

.190 

• 218 


• 241 

.254 

• 262 

• 133 

-•098 

-•069 

5 

6 

• 163 

.158 

.177 

.197 


.222 

• 229 

• 237 

-.093 


-•240 

6 

7 

• 156 

.152 

.165 

.177 


.197 

.200 

• 220 

-.116 



7 

8 

• 147 

• 126 

• 122 

• 146 


.158 

.175 

• 188 




8 

9 

• 147 

• 111 

• 114 

• 124 


. 145 

.165 

.177 




9 

10 

• 123 

• 118 


.132 


.144 

.155 

• 108 




10 

11 

• 132 

• 128 


.134 


• 146 






11 

12 

• 139 

• 132 


• 147 


.152 

• 165 

■e im 




12 

13 

• 129 

*136 

• 145 

.146 


.156 

• 160 





13 

14 

• 130 

• 129 

• 140 

.140 


• 158 

*158 





14 

15 

• 118 

• 093 

• 101 

• 106 


• 090 

• 107 

-.035 




15 

16 


.044 

• 021 

.037 


-.049 

-.104 

*194 




16 

1 ? 






-.066 

-•069 





17 

18 

-0 54 

• 012 

• 018 

.008 


• 167 

.117 

-.106 




18 

19 

1 043 

-.024 

-•022 

-•049 


-.029 

-.042 

-.085 




19 

2 C 

• ‘.•20 

-.040 

-.051 

-.007 


-.043 

-.042 

-.093 





21 

9 

-.025 

-.047 

-.052 


-.044 

-•044 

-.115 




ESI 

27 

-•008 

-.014 

-.044 

-.037 


-.058 

-.059 

-.113 










a= - 6 


8 = 3*9 






. 

. 8 i 4 i .723 

.763 

.715 


.526 

.733 

.699 

.934 

.310 

.333 

i 

7 

.246 

.327 

.361 

.390 


.394 

.404 

• 408 

.313 

.220 

.076 

2 

3 

,297 

.225 

.258 

.272 


• 263 

.325 

.345 

• 191 

.053 

.014 

3 

4 

*2 05 

.193 

.225 

*240 


♦ 272 

.280 

• 455 

.100 

.039 

-.038 

4 

5 

. y 84 

.167 

.190 

.217 


♦ 240 

.253 

.294 

.080 

-.115 

-.076 

5 

6 

• :u 

.156 

.178 

.196 


.225 

.230 

.209 

-.124 


-.238 

6 

7 

.155 

.150 

• 166 

.177 


.200 

.200 

• 181 

-.145 



7 

8 

.146 

.127 

.122 

.145 


♦ 159 

.175 

• 137 




8 

9 

• 146 

.108 

.115 

.123 


.145 

.165 

. 140 




9 

10 

• 123 

.117 


.132 


.145 

.155 

• 068 




10 

11 

.132 

.127 


.135 


• 147 






11 

12 

• 136 

.131 


.147 


• 153 

• 165 

.057 




12 

13 

• 128 

.136 

• 145 

.146 


• 157 

• 160 

.060 




13 

14 

• 129 

• 128 

.140 

. 142 


.159 

• 160 

. 193 




14 

15 

• 118 

• 092 


• 108 


• 098 

• 116 

-.066 




15 

16 

• 088 

.044 


• 036 


-.049 

-.103 

.106 




16 

17 






-.072 

-*073 





17 

18 

• 053 

.011 

• 020 

.008 


.090 

.056 

-.142 




18 

19 

.041 

-.024 

-.023 

-.069 


-.101 

-.091 

-.122 




19 

20 

• 017 

-.040 

-•051 

-.034 


-.104 

-.094 

-.137 




20 

21 

-•029 

-.027 

-.046 

-.085 


-.104 

-.099 

-.145 




21 

22 

-.009 

-•014 

-.042 

-.083 


-.106 

-.101 

-.143 




22 






a=- e 


8 = 8.4 






1 

• 815 

• 723 

• 763 

• 717 


.525 


• 696 

1.029 

.233 

• 556 

1 

2 

.247 

.327 

• 362 

• 392 


• 396 

• 407 

*225 

• 2 34 

.174 

.081 

2 

3 

• 2 09 

• 228 

*257 

• 274 


.268 


.301 

• 109 

.058 

.042 

3 

4 

• 208 

.195 

• 227 

.243 


.274 

• 283 

.185 

.031 

.038 

.009 

4 

5 

• 184 

• 171 

• 191 

.220 


• 244 

• 257 

• 140 

• 010 

-.123 

-.046 

5 

6 

• 164 

• 159 

.179 

Wmm 


• 225 

*232 

.131 

-.183 


-.228 

6 

7 

• 157 

• 154 

• 167 

BBS 


.202 

• 202 

• 188 

-.210 



7 

8 

• 150 

.131 

.123 

wSBM 


.159 

• 176 

• 262 




8 

9 

• 148 

.113 

• 116 

.128 


• 146 

• 169 

• 239 




9 

10 

• 127 

.118 


.136 


. 146 

• 160 

• 089 




10 

11 

• 133 

• 129 


.138 


• 148 






11 

12 

• 141 

• 132 


#151 


• 155 

• 169 

• 073 




12 

13 

.131 

• 139 

• 147 

• 150 


.159 

• 164 

• 042 




13 

14 

.132 

.131 

• 142 

.146 


• 161 

• 165 

• 266 




14 

15 

.121 

.094 

• 104 

.110 


.101 

.122 

-•096 




15 

16 

• 090 

.049 

• 024 

.037 


-.044 

-.091 

. 172 




16 

17 






-.065 

-.063 





17 

18 

.055 

• 013 

.020 

.009 


-.009 

- t ,035 

-.207 




18 

19 

• 042 

-.022 

-•021 

-.097 


-.183 

-.165 

-.187 




19 

20 

• 020 

-.037 

-•049 

-.083 


-.184 

-.173 

-*198 




20 

21 

-.025 

-.022 

-.045 

-.123 


-.182 

-.175 

-•204 




21 

22 

-.005 

-.012 

-.041 

-.122 


-.180 

-.165 

-.197 




22 
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Configuration 7 


Tablel6 Continued 

Pressure coefficients on swept wing 
M= 1*61 


R = 3.6 x 10 


Station 


2 

3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 


10 


a- 0 


S= -26.1 
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Tabled Continued 

Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 7 M=i.61 R= 3 # 6 x I0 6 



Station 


0 


2 

3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 







a = 6 


5 = 4.3 






1 

mm 

.660 

• 620 

• 548 


.767 

.294 

.932 

1 .089 

mm 

.680 

1 

2 


-.136 

-.151 

-.161 

■ 

-.171 

-.171 

-.076 

-.129 


-.211 

2 

3 

mm 

-.131 

-.143 

-.146 

R 

-.151 

-.161 

.122 

-.178 

bSSM 

-.206 

3 

4 

nsi 

-.112 

-.159 

-.165 


-.166 

-.169 

-.171 

-.193 

-.154 

-.282 

4 

5 

-•057 


-.167 

-.167 


-.173 

-.174 

-.415 

-.159 

-.273 

-.332 

5 

6 

IOT4H 

liBrWiWl 

-.166 

-.176 


-.172 

-.175 

-.396 

-.249 


-.363 

6 

7 


-.104 

-.146 

-.183 


-.180 

-.186 

-.317 

-.289 



7 

8 


-.114 

-.154 

-* 191 


-.196 

-.193 

-.322 




8 

9 

-.091 

-.125 

-.155 

-.205 


-.202 

-.192 

-.262 




9 

10 

-•091 

-.118 


-.197 


-.201 

-.202 

-.100 




10 

11 

-•096 

-.114 


-.189 


-* 199 






11 

12 

-.096 

-.104 


-.165 


-.195 

-.194 

-.247 




12 

13 

-•094 

-.100 

-.122 

-.159 


-.197 

-.195 

-.294 




13 

14 

-.091 

-.099 

-.118 

-.151 


189 

-• 198 

-.215 




14 

15 

-.099 

-.122 

-.135 

-.160 


-.207 

-.178 

199 




15 

16 

-.127 

-.114 

-.163 

-.167 

R 

-.115 

-.086 

• 095 




16 

17 






-.077 

-.077 





17 

18 

-.146 

-.172 

-.183 

-.166 


-.230 

-.239 

-.243 




18 

19 

-.159 

-.199 

-.208 

-.234 

R 

-.316 

-.313 

-.253 




19 

El 

-.157 

-.216 

-.228 

-.322 


-.313 

-.317 

-.279 




20 

MM 

-.200 

-.209 

-.225 

-.279 


-.308 

-.317 

-.290 




21 


-.132 

-.081 

-.179 

-.230 


-.189 

-.225 

-.272 




22 






a = 6 


8 = 8.7 






1 

• 901 

mm 


• 548 

| H | 

• 768 

.295 

.930 

1.117 

-.217 

.675 

1 

2 

.007 


-.152 

-.163 

R - “ R 

-.170 

-.169 

-.128 

-.160 

-.179 

-.278 

2 

3 

-.080 


-.144 

-.146 

R 

-.150 

-.160 

-.081 

-.194 

-.176 

-.296 

3 

4 

-.044 

-.111 

-.160 

-.164 


-.165 

-.167 

• 168 

-.244 

-.186 

-.322 

4 

5 

-.057 

-.118 

-.167 

-.165 


-.171 

-.173 

.217 

-.195 

-.300 

-.346 

5 

6 

-.073 

-.111 

-.167 

-.174 

R 

-.172 

-.173 

.090 

-.277 


-.385 

6 

7 

-.077 

-.104 

-.146 

-.182 


-.178 

-.184 

-.132 

-.327 



7 

8 

-.087 

-.113 

-.155 

-.191 


-.196 

-.191 

-.309 




8 

9 

-.091 

-.126 

-.156 

-.205 


-.202 

-.191 

-.357 




9 

10 

-.091 

-.118 


-.195 


-.201 

-.200 

-.350 




10 

11 

-.097 

-.113 


-.187 

2 

-.200 






11 

12 

-.096 

-.105 


-.165 


-.195 

-.194 ! 

-.346 




12 

13 

-.094 

-.101 

-.122 

-.158 


-.197 

-.193 1 





13 

14 

-.091 

-.101 

-.120 

-.150 

R 

-.189 

-.197 

Emm 




14 

15 

-.098 

-.123 

-.134 

-.160 


-.204 

-.158 

Ee9 




15 

16 

-.127 

-.114 

-.165 

-.165 


-.095 

-.057 

• 075 




16 

17 






-.064 

-.054 





17 

18 

-.146 

-.175 

Bg Baas 

-.160 


-.268 

-.272 

-.277 




16 

19 

-.159 

-.201 


-.248 


-.354 

-.341 

-.286 




19 

urn 

-.156 

-.219 

EfFR 

-.290 


-.352 

-.348 

-.312 




20 

m 

-.196 

-.211 

-.226 

-.275 


-.344 

-.349 

-.322 




21 

m 

-.131 

-.081 

-.180 

-.233 


-.215 

-.230 

-.299 

_ 



22 

. 

17.3 

1 

1 

. 662 

.624 

• 549 


.766 

HI 

• 922 

1.149 

-.281 

• 585 

1 

2 

Hfnl 

-.135 

-.147 

-.160 


-.166 

Bml 

126 

-.210 

-.232 

-.374 

2 

3 

-.078 

-.129 

-.141 

-.144 


-.146 

mzfl 

-.118 

-.232 

-.218 

-.385 

3 

4 

-.041 

-.108 

-.157 

-.163 


162 

-.166 

-.152 

-.331 

-.264 

-.341 

4 

5 

-.056 

-.117 

-.163 

-.165 


-.169 

-.171 

-.081 

-.286 

-.361 

-.350 

5 

6 

K 1 iui 

-.107 

-.164 

-.175 


-.170 

-.171 

• 430 

-.344 


-.392 

6 

7 

Be 1 i||l 

-.102 

-.142 

-.180 


-.177 

-.182 

• 374 

-.347 



7 

8 


-.111 

-.152 

-.189 


-.193 

-.191 

.322 




8 

9 


-.123 

-.153 

-.203 


-.201 

-.189 

• 244 




9 

10 


-.116 


-.195 


-.199 

-.198 

.158 




10 

11 

-.096 

-.112 


-.186 


-.198 






11 

12 

-.094 

-.104 


-• 164 


-.193 

-.191 

-.212 




12 

13 

-.093 

-.098 

-.121 

-.157 


-.195 

-.191 

-.465 




13 

14 

-.090 

-.097 

-.118 

-.151 


-.188 

-.196 

-.408 




14 

15 

-.096 

-.119 

-.132 

-.160 


-.160 

.048 

-.350 




15 

16 

-.125 

-.110 

-.161 

-.159 


-.018 

.071 

.048 




16 

17 






-.007 

.033 





17 

18 

-.144 

-.172 

EXuR 

-.148 


-.339 

-.334 

-.342 




18 

19 

-.159 

-.196 

m 

-.263 


-.397 

-.376 

-.361 




19 

20 



(I 

-.291 


-.359 

-.350 

-.372 




20 

21 

mg 

-.207 


-.280 


-.331 

-.331 

-.366 




21 

22 

mam 



-.218 


-.286 

-.276 

-.299 




22 
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Tablel6 Continued 

Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 7 


R = 3.6 x 10 



1 

• 902 

• 664 

• 624 

.551 

2 

.011 

-.134 

-.148 

-.160 

3 

-•078 

-.129 

-.140 

-.143 

4 

-•041 

-.108 

-.157 

-.161 

5 

-.055 

-.118 

-.165 

-•163 

6 

-•072 

-.108 

-.163 

-.173 

7 

-•076 

-.103 

-. 143 

-.179 

8 

-•085 

-.110 

-.152 

-.189 

9 

-•090 

-.124 

-.153 

-.202 

10 

-•090 

-.117 


-.193 

11 

-•096 

-.113 


-.183 

12 

-*094 

-.103 


, -.161 

13 

-•092 

-.098 

-.121 

-.155 

14 

-.091 

-.095 

-.116 

-.147 

15 

-•096 

-.119 

-.133 

-.157 

16 

-.127 

-.109 

-.160 

-.157 

17 





18 

-.145 

-*171 

-.182 

-.141 

19 

-•160 

-•199 

-.207 

-.272 

20 

-•159 

-.214 

-.227 

-.295 

21 

-•194 

-.206 

-.222 

-.292 

22 

-.127 

-.081 

-.179 

-.212 

a 

1 

.943 

• 416 

• 438 

.373 

2 

-.045 

-•220 

-.238 

-.255 

3 

-.138 

-.218 

-.231 

-.241 

4 

-.091 

-•211 

-.244 

-•249 

5 

i 

• 

o 

-.170 

-.248 

-.252 

6 

-•119 

-•167 

-.250 

-.255 

7 

-.123 

-.155 

-.248 

-.258 

8 

-.132 

-.162 

-.257 

-.262 

9 

-.136 

-.172 

-.236 

-.273 

10 

-.138 

-.163 


-.266 

11 

-.141 

-.160 


-.268 

12 

-.140 

-.151 


-.265 

13 

-.141 

-.146 

-.175 

-.262 

14 

-•138 

-.144 

-.170 

-.254 

15 

-.142 

-.164 

-.184 

-.250 

16 

-.165 

-.157 

-.206 

-.248 

17 





18 

-.185 

-.210 

-.226 

-.222 

19 

-•198 

-.234 

-.250 

-.273 

20 

-.199 

-•250 

-•263 

-.367 

21 

-.236 

-.245 

-•261 

-.316 

22 

-.174 

-.083 

-.140 

-.196 
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MCA RM L57H50. 


Tablei6 Continued 

Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 7 


R=3.6 x KT 







.225 


-•305 


-•29e 

-.313 

-•301 

-.313 

-.307 

-.313 

-.307 

-.315 

-•310 

-.315 

-.318 

-.320 

-.316 

-.329 

-.323 

-.321 

-.317 

-.228 

-.317 

-.217 

-.314 

-.227 

-.319 

-.2 44 

-.319 

-.261 

-.302 

-.283 

-.401 

-.294 

-.423 

-.292 

-.332 

-.134 

-.192 


• 226 

.210 

-.309 

-.333 

-.300 

-.313 

-.303 

-.315 

-•309 

-.315 

-.307 

-.316 

-.311 

-.317 

-.320 

-.324 

-.319 

-.330 

-.324 

-.324 

-.320 

-.228 

-.318 

-.218 

-.318 

-.228 

-.324 

-.2 44 

-.322 

-.263 

-.302 

-.284 

-.421 

-.296 

-.444 

-.292 

-.376 

-.133 

-.239 






•930 -*288 

•263 “*257 

• 251 -*253 

•261 -*261 
•236 -•346 

• 316 

• 296 


1.085 -.345 

-.294 -.294 

-« 305 -• 297 

-•295 -.307 

-•279 -.391 

-.357 
-•304 





































Table 1 * Concluded 
Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 7 M=l»*l R=3.6 x K) 6 



Station 















o 

1 

2 

. 

3 

4 

24 

5 

6 



7 

8 

9 

10 

- 






a= 12 

<y> 

it 

00 

o 






1 


mbm 

.228 

Hi ftwi 


.675 

Bsn«i 

.888 

1.171 

-.414 

.342 

1 

2 


Bml 

-.309 



-.343 

-.369 

-.240 

-.307 

-.359 

-.445 

2 

3 

“•169 

WBeBm 

-.299 

-.310 


-.321 

-.341 

-.242 

-.351 

-.351 

-.453 

3 

4 

“ • 125 

§ ii 

-.303 

-.312 


-.321 

-.332 

-.222 

-.381 

-.388 

-.398 

4 

5 

“•139 

IBBS 

-.306 

-.312 


-.321 

-.328 

-.219 

-.356 

-.430 

-.419 

5 

6 

“.151 

BBS 

-.306 

-.313 


-.318 

-.328 

• 048 

-.413 


-.446 

6 

7 

“.156 

-.197 

-.309 

-.313 


-.319 

-.332 

• 334 

-.369 



7 

8 

-.166 

-.201 

-.3 17 

-.320 


-.327 

-.332 

.472 




8 

9 

“.169 

-.207 

-.317 

-.328 


-.331 

-.330 

.482 




9 

10 

-.173 

-.199 


-.321 


-.330 

-.331 

• 352 




10 

11 

-.173 

-.195 


-.321 


-.327 






11 

12 

-.172 

-.188 


-.317 


-.324 

-.324 

-.147 




12 

13 

-.174 

-.182 

-.225 

-.315 


-.323 

-.299 

-.499 




13 

m 

-.169 

-.178 

-.216 

-.314 


-.315 

-.117 

-.451 




14 

E£9 

-.173 

-.195 

-.225 

-.320 


-.244 

-.039 

-.426 




15 

16 

-.197 

-.187 

-.240 

-.315 


-.147 

-.032 

-.002 




16 

17 






.009 

.035 





17 

18 

-.217 

-.240 

-.259 

-.301 


-.397 

-.393 

-.409 




18 

SSI 

-.229 

-.261 

-.280 

■ 


-.365 

-.405 

-.422 




19 

1 

-.226 

-.279 

-.293 



-. 343 

BBS 

-.418 




20 

pi 

-.260 

-.273 

-.290 



-.333 

Bra 

-.392 




21 

□ 

mBBM 

-.095 

-.132 



-.321 

Bra 

-.328 




22 






a= 12 

26.4 






1 

.974 

.257 

.227 

BH 



.022 

• 889 

-.341 

-.447 


1 

2 

— .0 85 

-.290 

-.311 

Bml 


BfZ s 

-.365 

-.104 

-.382 

-.416 

-.469 

2 

3 

-.170 

-.284 

-.300 

BBS 


■ 

-.341 

-. 132 

-.427 

-.391 

-.397 

3 

4 

-.126 

-.286 

-.303 

-.313 


-.319 

-.331 

-.155 

-.396 

-.423 

-.411 

4 

5 

-.141 


-.309 

-.312 


-.316 

-.327 

-.180 

-.413 

-.448 

-.446 

5 

6 

-.152 


-.307 

-.314 


-.316 

-.327 

-.225 

-.377 


.161 

6 

7 

-.156 

-.199 

-.310 

-.313 


-.314 

-.331 

-.117 

-.448 



7 

B 

-.169 

-.201 

-.318 

-.321 


-.326 

-.333 

• 144 




8 

9 

-.170 

-.210 

-.318 

-.328 


-.329 

-.330 

.521 




9 

10 

-.173 

-.200 


-.322 


-.327 

-.332 

.699 




10 

11 

-.174 

-.196 


-.321 


-.326 






11 

12 

-.174 

-.190 


-.317 


-.321 

-.182 

• 687 




12 

13 

-.174 

-.184 

-.225 

-.315 


-.319 

-.104 

• 334 




13 

14 

-.172 

-.180 

-.217 

-.314 


-.314 

-.055 

-.422 




14 

15 

-.174 

-.199 

-.227 

-.320 


-.132 

.040 

-.451 




15 

16 

-.199 

-.188 

-.240 

-.312 


-.096 

.053 

-.003 




16 

17 






.295 

• 168 





17 

18 

-.215 

-.242 

-.261 

-.296 


-.407 

-.425 

-.405 




18 

19 


-.263 

-.282 



-.374 

-.408 

-.418 




19 

20 

-.227 

-.279 

-.296 



-.363 

-.372 

-.406 




20 

21 

-.260 

-.274 

-.291 



-.365 

-.367 

-.358 




21 

22 

-.186 

-.097 

-.133 



-.347 

-.352 

1.088 




22 






a = 15 







■ 

EH 

.103 

-.036 

RH 



mm 

.715 

.785 

-.181 

.225 

1 


tOij 

-.354 

-.378 

-.412 


-.423 

Bml 

-.482 

-.105 

-.173 

-.206 

i 

H 

l.H 

-.341 

-.363 

-.392 


-.401 

-.425 

-.482 

-.124 

-.242 

-.236 

3 

K 

-.165 

-.341 

-.363 

-.383 


-.396 

-.408 

-.490 

-.201 

-.347 

-.268 

4 

K 

-.176 

-.335 

-.365 

-.377 


-.390 

-.400 

“.484 

-.260 

-.384 

-.317 

5 

K 

-.188 

-.291 

-.361 

-.379 


-.387 

-.401 

-.472 

-.382 


-.390 

6 

is 

-.192 

-.246 

-.360 

-.374 


-.384 

“.400 

-.466 

-.305 



7 


-.201 

-.241 

-.369 

-.372 


-.389 

KT HR 

-.451 




8 


-.205 

-.242 

-.369 

-.379 


-.391 


-.426 




9 

i 

-.209 

-.234 


-.371 


-.386 


383 




10 

■ | 

-.209 

-.232 


-.369 


-.384 






11 


-.208 

-.225 


-.367 


-.378 

-.385 

-.440 




12 

B ‘ 

-.208 

-.219 

-.295 

-.366 


-.376 

-.382 

-.446 




13 

■ , 

-.204 

-.216 

-.279 

-.362 


-.369 

“.381 

-.380 




14 

K | 

-.208 

-.230 

-.284 

-.367 


-.365 

-.278 

-.378 




15 


-.230 

-.220 

-.293 

-.364 


-.253 

-.230 

.003 




16 







-.245 

-.160 





17 

E i 

-.245 

-.270 

-.308 

-.345 


-.301 

-.295 

-.394 




18 


-.257 

-.289 

-.321 

-.409 


-.337 


-.380 




19 



-.305 

-.327 

-.362 


-.293 

-.249 

-.355 




20 

W j 


-.300 




-.257 

-.230 

-.313 




21 

K 

■S3 

-.102 

BIS 



-.234 

-.189 

-.290 




22 
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Table*? Continued 

Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 9 M= 1.61 R=3.6 x K) 6 



Station 


6 


2 

3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 







a=-12 

m 






1 

.712 

• 669 

ng 

eg 


.125 

• 564 

.161 

1.012 

• 818 

-.229 

1 

2 

.425 

.472 


WSSm 


.547 

.563 

.361 

.327 

• 668 

.437 

2 

3 

.339 

.390 

WStEm 

mSm 


.473 

.500 

.254 

• 619 

.458 

.277 

3 

4 

.331 

.336 

WBZm 

Kn 


.430 

.442 

• 218 

.398 

.410 

• 204 

4 

5 

.309 

.314 

ill 

BBS 


.395 

• 416 

.523 

.393 

• 144 

• 128 

5 

6 

.286 

.290 

^9 

MBM 


.357 

• 390 

.584 

.147 

.083 

-.064 

6 

7 

.275 

.272 

.289 

.302 


.337 

• 356 

• 559 

• 068 


— . 068 

7 

8 

.271 

.253 

.250 

.277 


.309 

.360 

.531 




8 

9 

.266 

.234 

.251 

.272 


• 316 

.359 

.513 




9 

10 

.243 

.245 


.298 


.325 

• 356 

.515 




10 

es 

.251 

.254 


.304 


.327 






11 

12 

.256 

.271 


.313 


.332 

.360 

• 369 




12 

13 

.245 

• 263 

.297 

.302 


• 326 

.345 

.700 




13 

14 

.248 

.258 

.271 

.284 


.317 

• 321 

.554 




14 

15 

.242 

.213 

.220 

.234 


.230 

.220 

.271 




15 

16 

• 226 

.112 

.125 

• 164 


.095 

• 104 

• 366 




16 

18 

.147 

.120 

.127 

.125 


.155 

♦ 150 

.032 




18 

19 

.122 

.077 

.071 

.077 


.088 

.060 

-.057 




19 

20 

.108 

.063 

• 049 

.056 


• 066 

.048 

-.082 




20 

21 

.099 

.081 

.058 

.058 


• 068 

.085 

-.184 




21 

22 

.114 

.114 

.068 

.075 


.073 

.102 

-.204 




22 






a= -12 


8= - 5. 






1 

.714 

■S9 

mam 

.633 


.125 

.585 

.161 

.978 

.717 

-.126 

1 

2 

.425 

Wmm 

■ mm 

.515 


.548 

.564 

.362 

.364 

.565 

.353 

2 

3 

.339 


US 

.432 


.474 

.499 

.261 

.430 

.379 

.200 

3 

4 

*332 

.336 


.408 


.432 

.442 

.507 

.342 

.320 

.145 

4 

5 

.312 

.314 


.370 


.398 

• 416 

.556 

• 316 

.053 

.070 

5 

6 

.286 

.293 

.318 

.338 


.358 

.391 

.529 

.076 

.002 

-.124 

6 

7 

.276 

.274 

.288 

.304 


.338 

.358 

.509 

.020 


-.134 

7 

8 

.272 

.254 

.249 

.277 


.309 

.361 

.479 




8 

9 

.268 

.235 

.250 

.273 


.318 

.360 

.462 




9 

10 

.245 

.248 


.299 


.327 

.357 

• 466 




10 

11 

.254 

.256 


.305 


.328 






11 

12 

.257 

.276 


.314 


.332 

.361 

.339 




12 

13 

.246 

.263 

.296 

.303 


.327 

• 346 

.562 




13 

14 

.252 

.261 

.270 

.284 


.318 

• 321 

.445 




14 

15 

• 244 

Krais 

.219 

• 234 


.231 

.220 

• 239 




15 

16 

• 228 

^m 

• 124 

. 164 


.095 

• 103 

.322 




16 

18 


■iBl 

• 128 

• 126 


.155 

.151 

.077 




18 

19 


.080 

.071 

.078 


.088 

.064 

• 042 




19 

Em 

.108 

.066 

• 049 

.056 


.066 

.060 

-.017 




20 


.100 

.084 

.058 

• 058 


• 068 

.084 

-. 122 




21 

■ 

.114 

• 116 

.068 

.078 


.072 

.097 

-.166 




22 






a =-12 


h- o.o 






i 

.704 

■yen 

.716 

• 635 




.156 

.798 

• 556 

-.060 

1 

2 

.425 


.501 

.515 


• 545 

• 564 

.407 

.593 

• 448 

.272 

2 

3 

.339 

Ktll 

• 446 

• 433 


.472 


• 482 

.517 

• 258 

.132 

3 

4 

.331 

.337 

• 385 

• 409 


.431 


• 46 0 

.382 

.212 

.087 

4 

5 

.311 

.315 

.3 37 

.370 


.395 

■EX 

.436 

.300 

-.022 

.009 

5 

6 

.286 

.293 

• 3 18 

.340 


.358 

• 391 

.418 

.015 

-.043 

-.161 

6 

7 

.275 

.274 

.291 

.303 


.337 

.356 

.413 

• 004 


-.161 

7 

8 

.271 

.254 

.250 

• 279 


.310 

.361 

.386 




8 

9 

• 267 

.236 

• 251 

.273 


.318 

« 359 

♦ 369 




9 

um 

.243 

• 246 


.298 


.327 

.356 

.328 




10 

ii 

.253 

.255 


.304 


.329 






11 

12 

.257 

• 266 


• 313 


.330 

• 361 

• 210 




12 

13 

• 246 

• 264 

.297 

.304 


.327 

• 346 

• 509 




13 

Soy 

.251 

.260 

.272 

.285 


.318 


.379 j 




14 

15 

.244 

.215 

.221 

.233 


.230 

.222 

• 165 




15 

16 

.227 

• 114 

• 126 

• 167 


*093 

. 100 

♦ 289 




16 

um 

• 151 

.122 

.127 

• 126 


• 156 

.157 

• 053 




18 

19 

. 124 

.078 

• 074 

.078 


.089 

.077 

• 009 | 




19 

20 

.110 

.064 

.050 

• 057 


.065 

• 062 

.004 




20 

21 

.099 

• 083 

.059 

.058 


.068 

.078 

-.005 




21 

22 

• 114 

.115 

.069 

• 070 


.074 

.085 

-.025 




22 





























• • • 


MCA RM L57H50 


274 


• • • • 

• • •• • • 

• • • • 

• • • • • • 



Tablel7 Continued 
Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 9 M=i*6l R=3.6 x I0 6 



Station 

O 














0 

1 

2 

3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 







a= -12 


5.0 






1 

• 708 

.672 

.715 

.634 


.124 

.586 

. 172 

.863 

.481 

• 103 

1 

2 

.427 

.474 

.502 

.516 


.547 

.566 

.791 

.301 

.385 

.205 

2 

3 

.339 

.391 

.445 

.433 


.475 

.501 

.638 

.308 

.194 

.074 

3 

4 

.334 

.338 

.385 

.408 


.433 

.444 

.495 

• 274 

. 140 

.032 

4 

5 

.312 

.315 

.337 

.370 


.396 

.420 

.426 

.211 

-.080 

-.032 

5 

6 

.287 

.293 

.317 

.338 


.359 

.394 

.373 

-.055 

-.106 

-.197 

6 

7 

.275 

.276 

.290 

.303 


.338 

.360 

.353 

-.123 


-.211 

7 

8 

.273 

.256 

.250 

.277 


.312 

.364 

.320 




e 

9 

.268 

.235 

.2 52 

.272 


.319 

.361 

.302 




9 

10 


.247 


.299 


.329 

• 360 

.222 




10 

11 

■ ill 

.256 


• 304 


.329 






11 

12 

mm 

.273 


• 314 


.334 

• 366 

.132 




12 

13 

■ I 

• 264 

.297 

.305 


.330 

.353 

.292 




13 

14 

.252 

• 260 

.272 

.285 


.320 

. 343 

. 186 




14 

15 

.245 

.214 

• 220 

.235 


.234 

.245 

. 032 




15 

16 

.227 

.115 

.126 

.164 


liia 

.105 

• 163 




16 

18 

.151 

.121 

.127 

.125 



. 180 

-.038 




18 

19 

.124 

.077 

• 072 

.078 



.085 

-.071 




19 

20 

.110 

• 063 

.049 

.057 



.065 





20 

21 

• 101 

.085 

• 058 

.060 


is 

.070 





21 

22 

.115 

.117 

• 069 

• 074 


.077 

*076 

-.117 




22 






a= -12 


8= 10.0 






1 

.708 

.673 

.718 

m 


.120 

.586 

• 157 

.941 

.454 

.271 

1 

2 

.430 

.475 

.503 

.516 


.546 

. 566 

.485 

.369 

.348 

.170 

2 

3 

.341 

.391 

.446 

KZEH 


.472 

.502 

.558 

.1*89 

• 152 

.045 

3 

4 

.336 

.338 

.384 

Emm 


.428 

.444 

.695 

.182 

.120 

.011 

4 

5 

.312 

.316 

.339 

I3B 


.394 

*419 

.568 I 

• 126 

-.126 

-.055 

5 

6 

.287 

.295 

.320 



.358 

.393 

.389 

-.135 

-.158 

-.222 

6 

7 

.276 

.275 

.291 

.303 


.336 

.359 

.337 

-.197 


-.230 

7 

8 

.274 

.256 

.252 

.280 


.312 

.364 

.290 




8 

9 

.270 

.237 

.252 

.272 


.318 

*361 

.269 




9 

10 

.245 

.248 


.298 


.327 

.358 

. 157 




10 

11 

.254 

.256 


.303 


.329 






11 

12 

.259 

.264 


.313 


.332 

.363 

.066 




12 

13 

• 248 

.266 

.297 

.304 


.329 

.352 

.158 




13 

14 

.252 

• 261 

.274 

.283 


.319 

.340 

.070 




14 

15 

.245 

.214 

.220 

.232 


.232 

.246 

-.068 




15 

16 

• 226 

.115 

.128 

.165 


.095 

.102 

.087 




16 

18 

.151 

.121 

.128 

.125 


.157 

• 185 

-.083 




18 

19 

.126 

1 .078 

.073 

.078 


.089 

.089 

-.116 




19 

20 

.110 

.064 

.052 

.057 


.068 

• 064 

-.137 




20 

21 

.103 

.086 

.060 

.059 


.068 

.068 

-.137 




21 

22 

• 118 

.117 

.069 

.078 


.074 

.066 

-.154 




22 






a =-12 







1 

.704 

.672 

■■ 

wmm 


.120 

.583 

• 150 

.988 

.301 

*663 

1 

2 

.427 

.474 




W » .. 

.565 

.408 

.154 

.257 

.141 

2 

3 

.339 

.390 


■A' y ‘^St§ 



.504 

.408 

.076 

.098 

.095 

3 

4 

.332 

.335 




V 1 

.444 

. 361 

-.015 

.029 

.029 

4 

5 

.311 

.314 

.337 

.370 



.420 

.318 

.010 

-.224 

-.054 

5 

6 

.285 

.292 

.320 

• 337 



.392 

.377 

-.298 

-.260 

-.246 

6 

7 

.275 

.274 

.291 

.304 


.337 

.358 

.651 

-.262 


-.259 

7 

8 

.272 

.254 

.250 

.278 


.312 

• 364 

.454 




8 

9 

.266 

.235 

.251 

.271 


.319 

.361 

.289 




9 

10 

.245 

• 246 


.298 


.329 

.359 

.056 




10 

11 

.254 

.255 


.304 


.329 






11 

12 

.256 

.272 


.314 


.334 

• 364 

-.072 




12 

13 

*247 

.263 

.297 

.304 


• 330 

.349 

-.021 




13 

14 

.251 

.260 

.273 

.284 


.321 

.340 

-.091 




14 

15 

.243 

• 214 

• 222 

.233 


.232 

.244 

-. 194 




m_ aS! 

16 

• 221 

.115 

.127 

.163 


.093 

.100 

-.017 





18 

.149 

• 120 

• 127 

.124 


.157 

• 180 

-. 160 




V J§ 

19 

.124 

.076 

.074 

.078 


.091 

.032 

-. 198 




w da 

20 

.109 

.064 

.050 

.056 


.067 

.060 

-.195 





21 

• 102 

.082 

.060 

.057 


.069 

• 066 

-.188 





22 

• 116 

.117 

.070 

.076 


.075 

• 0 66 

-.175 




a 
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Tobtel7 Continued 
Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 9 M = 1*61 R=3.6 x fO 6 



Station 














9 

0 

\ \ 

2 

3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 







a = -12 

S = 30.0 






1 

.714 

.672 

ng 

.636 


.121 

.585 

.146 

.904 

.195 

• 652 

1 

2 

.427 

• 474 


• 516 


.547 

.568 

.363 

.015 

.166 

.108 

2 

3 

.339 

♦ 389 

WSSSm 

.433 


.474 

• 504 

.303 

-.039 

.034 

.089 

3 

4 

.332 

.335 

■CRB 

.410 


♦ 431 

• 446 

• 376 

-.096 

-.125 

.023 

4 

5 

.312 

.314 

• 337 

• 370 


.396 

.420 

.352 

-.041 

-.308 

-.055 

5 

6 

.285 

.292 

.3 18 

• 338 


.357 

• 394 

.351 

-.379 

-.325 

-.211 

6 

7 

.276 

.274 

.290 

• 303 


.337 

• 360 

.363 

-.298 


-.239 

7 

e 

.272 

.254 

.251 

.278 


.312 

• 366 

. 540 




8 

9 

• 268 

.236 

.251 

.272 


.320 

.363 

.620 




9 

10 

.245 

.245 


.298 


.329 

.360 

.093 




10 

11 

.254 

.256 


.304 


.329 






11 

12 

.257 

.275 


• 314 


.334 

.365 

-.170 




12 

13 

.247 

.263 

.297 

.304 


.329 

. 352 

-.085 




13 

14 

.250 


.272 

.286 


.320 

• 342 

-.142 




14 

15 

• 244 

fttl 

.220 

• 234 


.233 

.252 

-.273 




15 

16 

.219 

■niH 

• 126 

• 166 


.095 

• 101 

-.082 




16 

18 

*150 

.120 

.127 

.125 


.158 

• 188 

-.217 




18 

19 

.124 

.076 

.074 

.078 


.091 

.089 

-.245 




19 

\EM 


.064 

.0 48 

.057 


.068 

.060 

-.234 




20 

E 


.084 

.058 

.059 


.069 

.059 

-.217 




21 

22 


.115 

.070 

.065 


.076 

.055 

-.194 




22 






a = - 9 


8 = 0.0 






1 

.776 

.681 

BBS 

• 641 


.368 

.679 

.475 

.890 

.453 

.121 

1 

2 

.435 

.381 

■US 

.435 


.447 

.478 

• 365 

.499 

.344 

• 186 

2 

3 

.259 

.290 


.330 


.371 

• 391 

.372 

.397 

.150 

.055 

3 

4 

.248 

.249 

1 s 

.304 


.337 

.343 

♦ 349 

.250 

.136 

• 012 

4 

5 

.230 

.224 

mSM 

.276 

■ 

.302 

.319 

.334 

.210 

-.053 

-.038 

5 

6 

.205 

.208 

.230 

.252 

■ 

.274 

.292 

.309 

-.025 

-.081 

-.171 

6 

7 

• 196 

.194 

• 216 

• 224 


.247 

.243 

.300 

-.041 


-.177 

7 

8 

.190 

.172 

• 169 

.191 


.203 

.234 

.270 




8 

9 

.188 

.155 

.159 

• 166 


.193 

.227 

.259 




9 

10 

.170 

.164 


.189 


.205 

.230 

• 214 




10 

11 

.177 

.175 


.194 

■ 

.212 






11 


.179 

.194 


.204 

■ 

.217 

♦ 239 

.130 




12 

n 

.170 

.179 

.193 

.200 


.216 

• 234 

.382 




13 

14 

.174 

.172 

.179 

.187 


.217 

.226 

• 286 




14 

15 

.162 

.130 

.138 

.147 


.148 

.153 

.134 




15 

16 

.141 

.052 

.053 

.085 

■ 

.031 

.053 

.231 




16 

ita 

.087 

.047 

.057 

.052 

■ 

.078 

.090 

.001 




18 


.072 

.005 

.000 

.000 


.020 

.006 

-.045 




19 


.047 

-.011 

-.026 

-.018 


-.004 

-.007 

-.051 




20 


-.014 

.002 

-.023 

-.022 


-.005 

• 004 

-.061 




21 

H 

.024 

.033 

-.0 17 

-.007 


-.005 

1 

.011 

-.111 




22 

■ 





a =- 6 


8 = - 30 . 






H 

.798 

.674 

mm 

mm 


.537 

.693 

1 

.690 

.997 

• 857 

-.285 

1 

mm 

.239 

.318 

IB 

.372 


.359 

.392 

.246 

.591 

.735 

.527 

2 

D 

.199 

.208 

WSSSm 

• 245 


.292 

• 294 

• 091 

• 463 

.550 

.415 

3 

B 

• 188 

.183 

.218 

• 230 


.256 

• 263 

• 076 

.630 

• 508 

.294 

4 

B 

.172 

• 160 

.177 

• 202 


.228 

.244 

.082 

.394 

• 285 

.236 

5 

6 

.150 

.144 

• 164 

• 183 


• 207 

.221 

*365 ' 

.322 

• 236 

.056 

6 

7 

• 141 

.138 

.153 

.162 


.183 

.184 

.375 

.218 


• 058 

7 

8 

• 135 

• 116 

.119 

.138 


.144 

• 165 

• 399 i 




8 

9 

.133 

.100 

.098 

.107 


.129 

• 153 

.403 ! 




9 

10 

.114 

.108 


.120 


.130 

.145 

.389 




10 

11 

.119 

.119 


.125 


.132 






11 

12 

.126 

.144 


.138 


.141 

.153 

.047 




12 

13 

• 111 

.123 

.133 

.135 


.145 

.152 

.308 




13 

14 

.120 

.118 

.128 

.130 


.150 

.153 

.093 




14 

15 

.107 

.078 

.089 

.095 


.093 

.100 

-.259 




15 

16 

.091 

.012 

.014 

.042 


-.015 

.016 

-.054 




16 

18 

.040 

.002 

.013 

.005 


.024 

.038 

-.227 




18 

19 

.029 

-.039 

-.036 

-.036 


-.028 

-.046 

-.170 




19 

20 

.013 

-.054 

-.062 

-.057 


-.051 

-.068 

-.156 




20 

21 

-.064 

-.042 

-.062 

-.064 


-.048 

-.056 

-.127 




21 

22 

-.023 

-.009 

-.058 

-.058 


-.046 

.010 

-.120 




22 
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Tabled Continued 
Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 9 M= 1*61 R=3.6 x I0 6 





Station 


o 

1 


3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

- 9 






a= - 

6 

8 = o.c 







.798 
.238 
.196 
• 188 
.172 
.150 

• 141 

• 135 
.132 
.115 
.120 
.127 
.111 
.119 
.108 
.088 
.041 
.029 
.014 

-.063 

-.023 

.676 

.319 

.207 

.183 

.159 

• 148 

• 139 

• 116 
• 100 

• 107 

• 119 
.130 

• 124 
.118 
.078 

• 016 
• 003 

-.039 
- .054 
-.043 
-.010 

.735 

.342 

• 248 

• 217 
.175 

• 162 
.152 
.114 
.097 

.131 

.125 

.090 

.012 

.009 

-.039 

-.064 

-.064 

-.060 



• 682 
.372 
.244 
.230 
.201 
.182 
• 161 
.137 
• 106 
.117 
.123 
.137 
.136 
.130 
.097 
.042 
.003 
-.038 
-.057 
-.066 
-.051 


.533 

• 361 
.293 
.257 
.225 

• 206 

• 183 

• 144 
.128 
.130 
.132 
.141 

• 144 
.149 
.095 

-.016 

.026 

-.029 

-.051 

-.049 

-.047 

• 691 
.394 

• 295 

• 264 

• 244 
.221 
. 184 
.165 
.154 

• 146 

• 153 
.152 

• 154 
.100 

• 009 

• 044 
-.037 
-.051 
-.044 
-.039 

.684 
.391 
.299 
.287 
.256 
.233 
.215 
• 181 
.172 
.120 

.047 

.270 

.182 

.052 

.164 

-.045 

-.096 

-.085 

-.109 

-.127 

.849 
.3 42 
.285 
.155 
.115 
-.080 
-.081 

.357 

.262 

.064 

.064 

-.094 

-.126 

.317 

.109 

.008 

-.030 

-.074 

-.181 

-.178 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
18 

19 

20 
21 
22 






a= - 6 


8 = 5.0 





1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
18 

19 

20 
21 
22 

.797 
.239 
.197 
.189 
*173 
.151 
.142 
.136 
.133 
.117 
.120 
.128 
.113 
.120 
• 108 
.088 
• 042 
*032 
.016 
-.061 
-.021 

.673 
.319 
.210 
.183 
.160 
.149 
.141 
.120 
.102 
.110 
.121 
.147 
.126 
.120 
.081 
• 018 
• 005 
-.037 
-.051 
-.040 
-.007 

.735 

• 3 44 
.252 
.220 
.177 
.162 
.153 
.116 

• 097 

• 132 
.125 

• 090 

• 012 
.012 

-.039 

-.064 

-.063 

-.059 

.677 

.371 

.244 

.230 

*202 

.183 

.162 

.138 

.106 

.119 

.127 

• 138 

• 138 
.130 
.096 
.0 43 
.005 

-.036 

-.056 

-.063 

-.056 


.536 
.362 
.295 
.259 
.229 
.209 
• 186 
.146 
.130 
.131 
.133 
.143 
• 146 
.151 
.096 
-.014 
.027 
-.027 
-.048 
-.047 
-.046 

.693 

.398 

.297 

.265 

• 246 
.223 
.186 

• 167 
*155 
*148 

• 156 

• 154 

• 157 
.110 
.005 
.056 

-.024 

-.048 

-.049 

-.054 

.683 

.451 

.427 

• 330 
.221 
.173 
. 145 
.104 
.099 
.038 

-.024 

.133 

• 069 
-.040 

.094 
-.098 
129 
-. 149 
-.151 
-.180 

.916 
.270 
.117 
.055 
• 054 
-.156 
-.174 

.277 

.185 

.020 

.031 

-.141 

-.185 

.518 

.042 

.010 

-.030 

-.078 

-.187 

-.196 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
18 

19 

20 
21 
22 






a =- 6 


8 = 10.0 






1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
18 

19 

20 
21 
22 

.797 

• 242 
.198 
.191 
.173 
.153 

• 142 

• 136 
.135 

• 116 

• 123 
.129 

• 114 
.121 
.109 

• 087 

• 042 

• 032 

• 016 
-.061 
-.020 

• 673 
.320 
.209 

• 184 
.162 
.149 

• 141 
.119 
.101 

• 109 
.121 
.155 

• 126 
.120 
.081 
.017 
• 004 

-.036 

-.051 

-.041 

-.006 


• 683 
.374 
.247 
.232 
.203 

• 185 

• 163 
.138 

• 108 
.119 
• 128 
.140 

• 138 
.131 
.099 

• 045 

• 006 
-.035 
-.054 
-.063 
-.061 


.536 

.363 

.295 

.257 

.227 

.207 

.186 

• 148 

• 132 
.134 
.136 

• 143 
.149 
.153 
.098 

*•013 

.030 

-.026 

-.048 

-.046 

-.045 

.694 
.397 
.299 
• 266 
.248 
.225 
. 188 

• 170 

• 156 
.151 

. 158 
.155 
.159 

• 111 
• 006 
• 057 

-.026 

-.047 

-.047 

-.054 

• 683 

• 396 
.275 
*290 
*430 
.224 

• 134 
.076 

• 066 
.008 

-.060 
• 086 
*012 
-.090 
.053 
-.121 
-.148 
166 
-.178 
-.191 

.959 

.212 

.078 

.001 

.010 

-.177 

-.184 

.216 
.164 
.003 
• 016 
-.161 
-.199 

.623 
.050 
.028 
-.012 
— . 05 6 
-.176 
-.193 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
18 

19 

20 
21 
22 
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NACA RM L57H3Q 


Tablei 7 Continued 
Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 9 M =1.6 l R =3»6 x I 0 6 



Station 




o 

o 

1 

2 

3 

4 

24 

5 1 

6 

7 

8 

9 

10 

5. 






a - - 6 


5 = 20.0 






i 

.798 

.676 

.736 

.688 


.540 

.693 

• 682 

.927 

.091 

.702 

1 

2 

.239 

.319 

.345 

.381 


.369 

.398 

.245 

-.012 

.068 

• 024 

2 

3 

.199 

.208 

.252 

.252 


.301 

.299 

• 262 

-.052 

-.020 

.040 

3 

4 

.190 

.183 

.219 

.237 


.266 

• 266 

.276 

-.135 

-.051 

.010 

4 

5 

.173 

.160 

.179 

.209 


.235 

.248 

.220 

.042 

-.212 

-.024 

5 

6 

.151 

.147 

.163 

.191 


.215 

.224 

.191 

-.280 

-.248 

-.136 

6 

7 

.141 

.139 

.161 

.170 


.192 

.188 

.219 

-.215 


-.185 

7 

8 

.135 

.117 

.123 

.144 


• 147 

.169 

• 256 




8 

9 

.133 

.099 

. 105 

.113 


• 130 

.156 

.080 




9 

10 

.116 

.109 


.126 


• 134 

• 149 

-.089 




10 

11 

• 120 

.120 


.133 


.136 






11 

12 

• 126 

.146 


.145 


• 143 

.158 

-. 134 




12 

13 

.112 

.126 

• 141 

.144 


• 149 

• 156 

-.005 




13 

14 

• 120 

.120 

.134 

.137 


.152 

• 160 

-.074 




14 

15 

.109 

.081 

• 099 

.104 


.097 

• 112 

-.161 




15 

16 

.085 

.016 

.020 

.051 


-.013 

.004 

-.003 




16 

18 

.040 

.004 

• 0 18 

.012 


.028 

• 066 

-.195 




18 

19 

.031 

“.037 

-.028 

-.029 


-.027 

-.024 

-.204 




19 

20 

.014 

-.052 

-.057 

-.049 


-.050 

-.050 

-.205 




20 

21 

-.062 

-.041 

-.055 

-.057 


-.047 

-.055 

-.210 




21 

22 

-.020 

-.007 

-.051 

-.051 


-.044 

-.065 

-.215 




22 






a= - 6 


30.0 






1 

.800 

.675 

• 732 

.679 


.532 

• 691 

.675 

.739 

.043 

.602 

1 

2 

.241 

.321 

.341 

.372 


.363 

.394 

• 245 

-.119 

-.024 ! 

-.173 

2 

3 

.200 

.209 

.247 

.245 


.296 

• 296 

.084 

-.154 

-.110 

-.107 

3 

4 

.192 

.184 

• 216 

.232 


.258 

.265 

• 198 

-.198 

-.218 

-.070 

4 

5 

.175 

• 162 

.179 

.203 


.230 

• 246 

.340 

-.078 

-.266 

-.095 

5 

6 

.152 

.149 

.165 

.184 


.209 

.223 

• 318 

-.337 

-.293 

-.160 

6 

7 

.143 

.141 

.155 

.162 


.185 

• 186 

.297 

-.238 


-.267 

7 

8 

.138 

.120 

.117 

.139 


.146 

.169 

.265 




8 

9 

.135 

.102 

.099 

.109 


.130 

.155 

.319 




9 

10 

.118 

.109 


.120 


.133 

. 148 

-.077 




10 

11 

.122 

.121 


.126 


.136 






11 

12 

.129 

.135 


.140 


.144 

• 156 

-.144 




12 

13 

.114 

• 126 

*135 

.140 


.147 

.154 

-.104 




13 

14 

.121 

.120 

• 128 

.132 


.153 

• 157 

-.162 




14 

15 

.110 

.080 

.092 

.099 


.096 

.111 

-.259 




15 

16 

.083 

.017 

.014 

.046 


-.013 

.005 

-.082 




16 

18 

.043 

.005 

.0 13 

.006 


.028 

.080 

-.314 




18 

19 

.032 

-.036 

-.035 

-.033 


-.026 

-.008 

-.305 




19 

20 

.016 

-.051 

-.063 

-.054 


-.048 

-.038 

-.283 




20 

21 

-.060 

-.041 

-.060 

-.062 


-.047 

-.048 

-.249 




21 

22 

-.020 

-.007 

-.057 

-.054 


-.045 

-.066 

-.231 



i 

i 

22 






a =- 3 


8= 0.0 






1 

.826 

.696 

.736 

.674 


.681 

.669 

• 826 

.854 


•4?? 

1 

2 

.156 

.187 

.224 

.246 


.229 

.256 

.269 

. 166 

• 143 

• 021 

2 

3 

.117 

.096 

.106 

.106 


.149 

• 136 

.131 

• 163 

-.008 

-.012 

■1 

4 

.108 

.085 

.105 

.117 


.137 

.137 

• 158 

• 056 

• 008 

-.014 

n 

5 

.092 

.070 

.078 

.091 


.110 

• 120 

• 142 

.030 

-.119 

-.050 


6 

.073 

.060 

.0 66 

.075 


.091 

.103 

.119 

-.111 

-.134 

-.138 


7 

.063 

.056 

.057 

.060 


.078 

.078 

• 114 

-.097 


-.149 

mm 

8 

.057 

.039 

.033 

.044 


.046 

.059 

.083 





9 

.054 

.021 

.013 

.022 


.032 

.051 

.073 





10 

.053 

.028 


.026 


.037 

.042 

.036 





11 

.048 

.041 


.029 


.035 






kilB 

12 

.050 

• 067 


.038 


.039 

• 046 

-.028 




12 

13 

.037 

.048 

.0 46 

♦ 042 


.037 

• 045 

.105 




13 

14 

.048 

.045 

• 044 

.040 


.048 

• 046 

• 066 




14 

15 

.037 

.008 

.0 16 

• 016 


.006 

• Oil 

-.013 




15 

16 

• 016 

-.035 

-.047 

-.028 


-.083 

-.056 

.104 




16 

18 

-.0 30 

-.057 

-.051 

-.061 


-.055 

-.046 

-.092 




18 

19 

-.032 

-.097 

-.099 

-.100 


-.102 

-.115 

-.139 




19 



-.114 

-.120 

-.119 


-.120 

-.129 

-. 146 




KB 

illl 


-.105 

-.122 

-.123 


-.119 

-. 120 

-.144 




21 

1 


-.063 

-.120 

-.112 


-.115 

-.114 

-.150 




22 
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Configuration 9 


Tabiel7 Continued 
Pressure coefficients on swept wing 

M= 1.61 


R= 3 • 6 x 10 
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Table *? Continued 
Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 9 M = 1*61 RO .6 x I 0 6 








Station 





















o 

1 

2 

3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

2; 






a = 

c 


8= 10.0 






1 

.856 

.763 

.752 

.571 

r " ' 


.726 

.610 

.855 

.925 

-.012 

.759 

l 

2 

.107 

• 086 

.110 

. 146 



. 139 

. 169 

.119 

-.021 

-.052 

-.037 

2 

3 

.053 

.027 

.056 

• 064 



.072 

• 068 

.185 

-.083 

-.076 

-.058 

3 

4 

.054 

.014 

.021 

.021 



.037 

.027 

.127 

-.127 

-.047 

-.041 

4 

5 

.038 

.005 

-.002 

• 003 



.012 

.023 

.028 

-.044 

-.176 

-.099 

5 

6 

.021 

-.001 

-.005 

-.009 



.002 

.009 

-.078 

-.145 

-.187 

-•172 

6 

7 

.012 

.000 

-.0 11 

-.018 



-.008 

-.012 

-.114 

-.134 


-.210 

7 

8 

.007 

-.016 

-.029 

-.029 



-.030 

-.026 

-.148 




8 

9 

.002 

-.031 

-. 042 

-.048 



-.047 

-.028 

-.163 




9 

£1 

*.005 

-.026 


-.039 



-.043 

-•039 

-.081 




10 

I 

-.005 

-.017 


-.037 



-.039 






11 

9 

-.004 

-.005 


-.029 



-.033 

-•037 

-. 153 




12 


-.008 

-.005 

-.0 14 

-.026 



-.032 

-•036 

-.045 




13 


-.003 

— . 006 

-.013 

-.026 



-.025 

-•034 

-.077 




14 


-.013 

-.038 

-.035 

-.043 



-.057 

-.052 

-.124 




15 


-.050 

-.070 

-.091 

-.077 



-.131 

-.118 

• 021 




16 

9 

-.073 

-.098 

-.095 

-.109 



-.113 

-.099 

-.145 




18 

□ 

-.076 

-.135 

-.137 

-.149 



-.154 

-.160 

-. 187 




19 

IS 

-.078 

-.152 

-.160 

-.164 



-.172 

-.180 

-.195 




20 

21 

-.164 

-.143 

-.161 

-.167 



-.169 

-.182 

-.190 




21 

22 

-.091 

-.092 

-.158 

-.156 



-. 164 

-.187 

-.186 




22 

■ 





a = 

c 


S = 20.0 






MM 

.854 

.765 

.752 

• 570 



.725 

.612 

.855 

.813 

-.149 

.701 

1 


*106 

.086 

.110 

.146 



• 140 

.171 

.105 

-.163 

-.104 

-.230 

2 


.053 

.026 

• 055 

.062 



.074 

• 069 

-.032 

-.161 

-.154 

-.283 

3 


.053 

.014 

.020 

• 019 



.038 

.034 

.351 

-.252 

-.184 

-.174 

4 


.037 

.004 

-.005 

• 002 



.013 

.026 

.297 

-.068 

-.225 

-.219 

5 

6 

.020 

-.001 

-.007 

-.010 



.003 

.013 

.259 

-.173 

-.260 

-.243 

6 

7 

.011 

-.001 

-.013 

-.019 



-.008 

-.008 

.104 

-.191 


-.229 

7 

8 

.006 

-.016 

-.032 

-.030 



-.028 

-.021 

-.280 




8 

9 

.001 

-.035 

-.044 

-.047 



-.045 

-.026 

-.377 




9 

10 

-.005 

-.027 


-.040 



-.039 

-.037 

-• 230 




10 

EH 

-.007 

-.016 


-.038 



-.036 






11 

ifa 

-.005 

-.004 


-.028 



-.029 

-.034 

-.200 




12 

(11 

-.005 

-.007 

-.018 

-.026 



-.030 

-.032 

-.186 




13 

in 

-.001 

-.007 

-.0 16 

-•026 



-.024 

-.030 

-.226 




14 

15 

-.013 

-.040 

-.037 

-.043 



-.056 

-.048 

-.301 




15 

16 

-.052 

-.068 

-.092 

-.074 



-.130 

-.116 

-.080 




16 

18 

-.074 

-.099 

-.097 

-.108 



-.110 

-.087 

-.281 




18 

19 

-.078 

-.135 

-. 138 

-.147 



-.151 

-.141 

-.269 




19 

ga 

-.078 

-.153 

WHS! 

-.162 



-.170 

-.167 

-.225 




20 

ES9 

-.162 

-.144 

BBS 

-.167 



-.165 

-.172 

-. 196 




21 

m 

-.092 

-.091 

(sfl 

-.153 



-.161 

-.184 

-.181 




22 

m 





a = 

e 


8= 30.0 






B 

.852 

.107 


.751 

• in 

.573 
• 148 



m 


:58i 

-'.III 

-.366 

-.188 

.501 

-.361 

1 

2 

m 

.053 


.057 

.066 



.074 

♦ 071 

-.035 

-.239 

-.250 

-.376 

3 

D 

.053 


.021 

.022 



.039 

• 033 

-.003 

-.327 

-.299 

-.247 

4 

n 

.040 


• 000 

• 004 



.014 

.026 

.471 

-.204 

-.294 

-.269 

5 

6 

.021 


-.004 

-.008 



.005 

• 013 

.557 

-.279 

-.314 

-•267 

6 

7 

• Oil 


-.010 

-.016 



-.005 

-.009 

.514 

-.235 


-.247 

7 

8 

.006 

-.016 

-.027 

-.029 



-.029 

-.022 

.314 




8 

9 

.001 

-.032 

-.042 

-.047 



-.046 

-.027 

-.389 




9 

10 

-.005 

-.026 


-.038 



-.040 

-.038 

-.365 




10 

11 

-.006 

-.016 


-.037 



-.037 






11 

12 

-.005 

-.005 


-•028 



-.030 

-.033 

-.271 




12 

13 

-.005 

-.005 

-.013 

-.025 



-.031 

-.033 

-.235 




13 

14 

-.001 

-.006 

-.0 13 

-.026 



-.023 

-.031 

-.304 




14 

15 

-.012 

-.038 

-.035 

-.042 



-.056 

-.044 

-.399 




15 

16 

-.055 

-.068 

-.089 

-.073 



-.130 

-.109 

-.162 




16 

18 

-.073 

-.098 

-.096 

-.108 



-.112 

-.060 

-.399 




18 

19 

-.078 

-.136 

-.136 

-.146 



-.153 

-.117 

-.345 




19 

20 

-.078 

-.152 

-.159 

-.162 



-.170 

-.149 

-.275 




20 

21 

-.160 

-.144 

-.159 

-.165 



-.168 

-.162 

-.221 




21 

22 

-.092 

-.092 

-.156 




-.163 

-.185 

-.134 




22 
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Table 1 ? Continued 
Pressure coefficients on swept wing 

M= 1.61 


R=3,6 x 10 


Station 


3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 


10 


1 


a- 3 


8= o.o 
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Table*? Continued 
Pressure coefficients on swept wing 
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Tob'e 17 Concluded 
Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 9 



M= 1.61 



R= 3 

.6 x 10® 



n 

Station 


O 

Ori 

1 1 2 I 3 

4 

24 

5 

6 

r 7 

8 

9 

10 




Orif 































































Configuration 1 


H - 


O 

1 

2 

3 

4 


1 

.822 


.762 

.722 

2 

.243 

.341 

.370 

3 

.204 

.215 

.2 40 

.262 

4 

.189 

.182 

.209 

.226 

5 

.100 

.162 

.172 

.240 

6 

.150 

.150 

• 165 

• 459 

7 

.148 

• 144 

• 465 

.518 

8 

.138 

.125 

*541 

.555 

9 

.142 

• 496 

.540 

.583 

10 

• 148 

.532 


.601 

11 

• 426 

.472 


.617 

12 

.490 

.354 


.623 

13 

.613 

.698 

.517 

.688 

1* 

-.395 

-.322 

-.324 

-.314 

15 

-.027 

-.256 

-.286 

-.320 

16 

.454 

-.211 

-.254 

-.327 

17 


-.149 

-.187 

-.218 

18 


-.145 

-. 184 

-.287 

19 

.153 

-.038 

-.104 

-.236 

20 

.123 

.035 

-.053 

-.179 

21 

.099 

.075 

-.019 

-.138 

22 

.090 

.028 

-.040 

-.140 


1 

.837 

.703 

*754 

.732 

2 

.164 

.187 

.223 

.248 

3 

.128 

.109 

.100 

.127 

4 

.112 

.089 

.110 

.122 

5 

.104 

.075 

.075 

.103 

6 

.077 

• 066 

.069 

.331 

7 

.072 

• 065 

.357 

.414 

8 

.070 

.047 

• 430 

.447 

9 

.060 

.393 

.420 

.463 

10 

.066 

.428 


.474 

11 

.324 

• 348 


.485 

12 

.414 

• 251 


• 488 

13 

.548 

.593 


.564 

14 

-.427 

-.363 

-.348 

-.341 

15 

-.165 

-.269 

-.305 

-.343 

16 

.066 

-.210 

-.270 

-.338 

17 


-.137 

-.180 

-.197 

18 


-.181 

-.218 

-.306 

19 

.057 

-.083 

-.153 

-.251 

20 

.052 

-.022 

-.116 

-.200 

21 

.037 

.003 

-.081 

-.168 

22 

.022 

-•025 

-.093 

-.168 


i 

.872 

.119 

• 824 

• 102 

El 


3 

• 065 

• 045 

wESm 

.086 

4 

.063 

.027 

.033 

• 040 

5 

.058 

.016 

.009 

.024 

6 

.027 

.012 

.007 

.227 

7 

.025 

• 012 

.277 

.331 

8 

.019 

-.001 

.352 

• 356 

9 

.019 

• 328 

.3 39 

• 366 

10 

.014 

.355 


.375 

11 

.237 

.268 


.382 

12 

.348 

• 189 


.382 

13 

.494 

.507 

.331 

.463 

14 

-.429 

-.355 

-.333 

-.314 

15 

-.225 

-.267 

-.298 

-.316 

16 

.251 

-.220 

-.266 

-.324 

17 


-.153 

-.196 

-.199 

18 


-.177 

-.220 

-.279 

19 

.048 

-.093 

-.160 

-.223 

20 

• 044 

— . 036 

-.120 

-.178 

21 

.012 

-.007 

-.092 

-.145 

22 

.014 

-.026 

-.095 

-.155 






MCA RM L5TH50 


Tabled Continued 

sssure coefficients on swept wing 


M =1.61 R = 3. 6 x K ) 6 


Station 


24 

5 1 

6 

7 

8 

9 

10 

¥ 

a = - 6 


B = o.o 




.551 

mm 

.359 




1 


.377 

WESm 

. 390 




2 


.271 

mSm 

. 366 




3 


• 436 

.597 

.298 




4 


• 484 

.628 

• 246 




5 


• 542 

.663 

• 268 




6 


• 604 

.705 

.291 




7 


• 658 

.751 

.322 




8 


• 701 

.780 

.308 




9 


WBSm 

.782 

.297 




10 


fmm 






11 


wttSM 

.765 

.185 




12 


.799 

*798 

. 182 




EEI 


-.325 

-•370 

-.370 




EX 


-.342 

-.368 

-.357 




ta 


-.349 

-.367 

-.218 




KfX 


-.300 

-.252 

-.333 




17 


-•337 

-.359 

-.349 




18 


-.310 

-.358 

-.341 




19 


-.264 


-.334 




El 


-.220 






El 


-.199 


H 




■ 

a = - 3 


8= 0.0 




• 690 

.739 

• 860 




i 


.265 

.255 

.277 




2 


• 120 

.219 

.271 




3 


• 142 

• 438 

.227 




4 


.303 

.517 

.213 




5 


• 440 

.577 

• 262 




6 


.508 

• 626 

.291 




7 


.549 

• 656 

• 313 




8 


.570 

.673 

• 284 




9 


• 586 

• 679 

.269 




10 


.602 






11 


.593 

• 653 

• 182 




12 


.674 

.783 

.187 




13 


-•335 

-.370 

-.347 




14 


-.355 

-.367 

-.344 




15 


-.363 

-.365 

-.207 




16 


-.257 

-.221 

-.299 




17 


-.343 

-.364 

-.346 




18 


-.311 

-.349 

-.330 




19 


-.269 

-.324 

-.318 




EM 


-.229 

-.309 

-.308 




m 


-.215 

-•286 

-*281 




Q 

a = o 


8= o.o 






HH 




i 


.078 






3 


• 036 

.091 





4 


.073 

• 411 





5 


.367 

.475 





6 


• 418 

.504 

H! 




7 


• 436 

• 526 

HI > * 




8 


.447 






9 


• 460 

MSm 

.287 




10 


.470 

m 





11 


• 461 

E31| 

• 198 




12 


.545 


.200 




13 


-.298 


-.323 




14 


-.331 

-.337 

-.319 




15 


-.341 

-.335 

-.193 




16 


-.284 

-.235 

-.313 




17 


-.315 

-.332 

-.314 




El 


-.272 

-.313 

-.292 




in 


-.217 

-.279 

-.279 




Wm 


-.189 

-.262 

-.261 




EH 


-.186 

-.246 

-.234 




Bn 
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Tablets Continued 

Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 21 M= 1.61 R=3.6 x K) 6 





Station 


w 












9 

o 

1 

2 

3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 







a = 


8= o.o 



1 

• 896 

.811 

■ 

.643 


.753 

.450 

.873 




l 

2 

• 056 

-.031 


-.048 


-.046 

-.048 

-.022 




2 

3 

*•013 

-.034 


-.035 


-.038 

-.039 

.141 




3 

4 

-•001 

-.043 

-.061 

-.068 


-.061 

-.033 

.242 




4 

5 

-.004 

-.057 

-.066 

-.069 


-.049 

.272 

.233 




5 

6 

-.027 

-.052 

-.074 

.171 


.227 

. 308 

.220 




6 

7 

-.028 

-.048 

.220 

.212 


.269 

.317 

.212 




7 

8 

-.044 

-.062 

• 243 

.227 


• 283 

.327 

.209 




8 

9 

-•039 

.252 

.223 

.233 


.286 

. 334 

. 197 




9 

10 

-.046 

.275 


.240 


.295 

.328 

• 183 




10 

11 

• 092 

.164 


.241 


.292 






11 

12 

.279 

• 110 


.240 


.284 

.319 

• 159 




12 

13 

.409 

.427 

.221 

.317 


.379 

.415 

.338 




13 

14 

-.440 

-.369 

-.350 

-.336 


-.309 

-.340 

-.249 




14 

15 

-•168 

-.280 

-.318 

-.334 


-.344 

-.338 

-.319 




15 

16 

-.012 

-.235 

-.290 

-.333 


-.350 

-.341 

-.191 




16 

17 


-.147 

-.187 

-.184 


-.267 

-.226 

-.291 




17 

18 


-.205 

-.257 

-.295 


-.319 

-.332 

-.303 




18 

19 


-.134 

K Wi jsgjgjj 

-.250 


-.277 

-.309 

-.284 




19 

20 


-.097 

■ 

-.215 


-.241 

-.272 

-.267 




20 

21 

-•020 

-.060 

E "w f mm 

-.187 


-.214 

-.255 

-.253 




21 

22 

-.051 

-.072 

-.138 

-.195 


-.214 

-.244 

-.229 




22 






a = 6 


8= o.o 



1 

• 900 

.619 

• 615 

.542 


.767 

.282 

.961 




1 

2 

• 010 

-.133 

-.144 

-.158 


-.158 

-.164 

-.130 




2 

3 

-.077 

-.130 

-.143 

-.145 


-.143 

-. 153 

-.066 




3 

4 

-.051 

-.113 

-.161 

-.162 


-.159 

-.153 

• 128 




4 

5 

-.058 


-.171 

-.142 


-.123 

.072 

.155 




5 

6 

-•076 


-.165 

.090 


.105 

• 154 

.176 




6 

7 

-.075 


.123 

.117 


.132 

• 168 

.171 




7 

8 

-.099 

Him 

• 140 

.115 


.143 

.176 

.167 




8 

9 

-.090 

.167 

. 124 

.109 


.150 

.177 

.154 




9 

10 

-.092 

.196 


.104 


.156 

.172 

.134 




10 

11 

-.007 

.100 


.095 


.157 






11 

12 

.213 

• 049 


.077 


.151 

• 165 

.105 




12 

13 

.330 

.363 

.140 

.156 


.225 

.260 

.097 




13 

14 

-.445 

-.383 

-.364 

-.348 


-.316 

-.340 

-.219 




14 

15 

-.151 

-.303 

-.331 

-.344 


-.350 

-.339 

-.324 




15 

16 

l 

• 

o 

-.260 

-.306 

-.340 


-.351 ! 

-.338 

-.193 




16 

17 


-.138 

-.164 

-.163 


-.237 

-.203 

-.290 




17 

18 


-.228 

-.274 

-.304 


-.325 

-.330 

-.323 




18 

19 

-.032 

-.169 

-.227 

-.266 


-.295 ' 

-.307 

-.286 




19 

20 

-.021 

-.127 

-.193 

-.237 


-.263 

-.273 

-.268 




20 

21 

-.065 

-.103 

-.168 

-.214 


-.245 

-.255 

-.264 




21 

22 

-.085 

-.111 

-.161 

-.218 

j 

-.235 

-.239 

-.259 




22 






a = s 


o 

o 

co 



1 

.939 

• 430 

■RRM 

.382 


.744 

• 151 

1.015 




1 


-.035 

-.207 


-.239 


-.245 

-.255 

-.242 




2 

iSpl 

-.130 

-.209 


-.228 


-.228 

-.237 

-.222 




3 

■ 

-.091 

-.198 

-.233 

-.235 


-.239 

-.241 

-. 145 




4 

■ 

-.094 

-.167 

-.244 

-.168 


-.199 

-. 145 

-.085 




5 


-.116 

-.161 

-.242 

-.027 


-.077 

.024 

-.027 




6 

■ 

-.117 

-.148 

.028 

.020 


.039 

.053 

• 009 




7 

lllyl 

-.138 

-.157 

• 024 

• 018 


.052 

• 063 

.031 




8 

Wcm 

-.129 

.090 

-.010 

.006 


.054 

.063 

.044 




9 

■FmI 

-.129 

.141 


.003 


.061 

. 060 

• 044 




10 

jglrll 

-.082 

.051 


-.006 


.065 






11 


.153 

-.007 


-.027 


.059 

.063 

• 018 




12 

13 

.296 

.288 

.062 

.041 


.132 

.158 

.011 




13 

14 

-.440 

-.397 

-.388 

-.373 


-.328 

-.340 

-.197 




14 

15 

-.185 

-.325 

-.356 

-.372 


-.367 

-.349 

-.332 




15 

16 

-.149 

-.283 

-.329 

-.364 


-.363 

-.349 

-. 197 




16 

17 


-.121 

-.140 

-.142 


-.205 

-.182 

-.285 




17 

18 


-.252 

-.294 

-.335 


-.345 

-.340 

-.343 




18 

19 

-.060 

-.200 

-.247 

-.304 


-.320 

-.318 

-.307 




19 

20 

-.067 

-.166 

-.215 

-.283 


-.291 

-.287 

-.301 




20 

21 

-.105 

-.144 

-.194 

-.263 


-.274 

-.272 

-.309 




21 

22 

-.124 

-.146 

-.188 

-.263 


-.249 

-.250 

-.293 




22 
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Tablel9 Continued 
Pressure coefficients on swept wing 
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NACA RM L 57 H 30 


Toble 20 

Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 22 M s i .6 l R =3.6 x I 0 6 







Station 

























v 

o 

i 

2 

3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 







a = -15 

8= o.o 



1 

.609 

.665 

.637 

.715 


-.296 

.152 

-.336 




1 

2 

.457 

.572 

.627 

.776 


.840 

.796 

• 468 




2 

3 

.445 

.495 

.577 

.754 


.810 

.753 

• 406 




3 

4 

.430 

.444 

.529 

.753 


.777 

• 696 

.301 




4 

5 

.402 

• 435 

.655 

.752 


.758 

.650 

• 217 




5 

6 

.379 

• 436 

.729 

.757 


.737 

.590 

. 176 




6 

7 

.388 

.409 

.758 

.763 


.706 

.553 

.148 




7 

8 

.408 

.679 

.799 

.785 


.669 

.524 

.125 




8 

9 

.409 

. 3 

• 833 

.817 


.605 

.493 

.093 




9 

• 

.573 



.850 


.528 

• 444 

.069 




10 

" 1 

.807 

Mg'- • . 


.863 


.430 






11 

' ; 

.911 



• 846 


.331 

.390 

-.013 




12 

: 

1.075 

■ 

• 368 

.911 


.246 

.364 





13 


-.341 

| 

-.148 

-.112 


.209 

.337 





14 


.224 


-.151 

-.098 


.139 

.238 





15 


.570 

-.197 

-.160 

-.093 


-.029 

-.204 





16 



“.085 

-.130 

-.107 


-. 177 

-.167 





17 



-•081 

-.140 

-.085 


. 152 

.347 





18 


• 344 

• 066 

-.097 

-.075 


.232 

.332 





19 


.366 

• 202 

-.029 

-.068 


.208 

.302 





20 

21 

• 416 

.297 

• 042 

-.064 


• 188 

.275 





21 

22 

.375 

.243 

• 034 

-.105 


• 156 

• 227 





22 






a =- l 2 


S = 0.0 



1 

.704 

• 688 

.710 

• 665 


-.092 

.420 

142 




1 

2 

.427 

• 500 

.526 

.539 


.738 

.731 

.404 




2 

3 

.365 

• 414 

.452 

.560 


.709 

• 693 

.343 




3 

4 

.359 

.358 

.409 

.655 


• 680 

• 630 

.245 




4 

5 

.334 

.336 

.367 

• 651 


.670 

.585 

• 161 




5 

6 

.306 

.317 

.497 

.659 


• 660 

• 534 

.121 




6 

7 

.300 

• 295 

.683 

• 668 


.635 

.490 

.090 




7 

8 

.296 

• 372 

• 741 

.699 


.610 

• 464 

.071 




8 

9 

.292 

• 713 

.752 

.740 


.556 

• 431 

.043 




9 

10 

.351 

.755 


.767 


.487 

.385 

.021 




10 

11 

.656 

*739 


.770 


.397 






11 

12 

.731 

.567 


.753 


.300 

.322 

-.050 




12 

13 

.903 

.839 

.729 

.739 


.204 

• 289 





13 

14 

-.362 

-.235 

-.216 

-.173 


. 136 

.254 





14 

15 

.165 

-.210 

-.215 

-.162 


.058 

• 180 





15 

16 

.536 

-.186 

-.221 

-.161 


-.090 

-.188 





16 



-.105 

-.157 

-.152 


182 

-.166 





17 



-.085 

-.170 

-.146 


.035 

.214 





18 


.288 

.057 

-.101 

-.119 


.092 

• 204 





19 


.285 

.160 

-•028 

-.106 


.097 

.194 





20 

m 

• 326 

.223 

.036 

-.099 


.087 

.176 





21 

01 

.269 

.147 

.008 

-.135 


.070 

.161 





22 






a =- 9 


o 

o 

II 

£0 



i 

.777 

.525 

•7U 

• 408 

E9 

Ml 


•All 

.641 
• 641 

: m 




l 

fj| 

.286 

.320 

KB 

.359 


.563 

• 602 

.268 




3 


.276 

• 275 


.352 


.558 

.555 

.182 




4 


.253 

*249 

• 276 

.529 


• 556 

.516 

.115 




5 

• 

.228 

.234 

• 266 

.572 


.560 

• 481 

.075 




6 

K 

.225 

.218 

.574 

.587 


.557 

.429 

.048 




7 


.215 

• 197 

.6 44 

.618 


.533 

.409 

*031 




8 

K 

.216 

• 600 

.644 

.647 


• 496 

.331 

.005 




9 

• 

.231 

• 641 


• 662 


• 441 

.341 

-.021 




10 


• 536 

• 599 


• 664 


.359 






11 


• 610 

• 449 


.649 


.272 

• 281 

-.089 




12 


.756 

.778 

.603 

.658 


.179 

.234 





13 


-.386 

-•289 

-.261 

-.218 


• 106 

.206 





14 


• 066 

-.235 

-.254 

-.214 


.020 

• 130 





15 


.451 

-.197 

-•244 

-.215 


-.115 

-.182 





16 



-.132 

-.176 

-.175 


-.164 

-.164 





17 



-.117 

-•187 

-.187 


-.010 

• 145 





18 


.222 

• 008 

-.109 

-.154 


.007 

• 112 





19 


.194 

.095 

-.049 

-.134 


.008 

.081 





20 


.225 

• 141 

.002 

-.120 


.006 

.051 





21 

i» 

.166 


-•035 

-.160 


-.007 

.0 29 





22 
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Table2o Continued 
Pressure coefficients on swept wing 


Configuration22 


R=3.6> X to 
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• •• 


*T8i 



143 


204 


264 

255 
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Table 20 Concluded 
Pressure coefficients on swept wing 


R= 3 • 6 x K) 6 


Configuration22 


M= 1 « 61 





























Table21 

Pressure coefficients on swept wing 


Configuration2 3 M*l.61 R = 3.6 x I0 6 








Station 


o 

1 

2 

3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

IO 

' § 






a = -15 

8= 0.0 






1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

*576 

• 460 

• 452 

• 437 

• 413 

• 396 
.407 

• 425 
*419 
*435 
*704 

• 846 

• 941 
1.011 
1.064 
1*090 

• 009 
-•229 
-•065 

• 043 

*653 

• 583 

.510 

• 465 

• 457 

• 451 

• 415 

• 483 

.808 

• 919 
1.002 
1.067 
1.109 
1.094 
-.190 
-.274 
-.030 
-•197 
-.156 
-.028 

.065 

• 063 

.611 

• 648 

• 592 

• 543 
.747 
.851 
.932 

1.030 

1.126 

-.214 

-.201 

-.124 

-.082 

-.009 

-.046 

.036 

.105 

*150 

• 113 

• 764 
.933 
.952 
.987 

1.035 

1.118 

1*158 

1*016 

• 439 
-.235 
-.213 
-.116 

• 017 
.131 

• 169 

• 024 
.078 
.381 
.336 
.345 
.351 
.303 


-.390 
.827 
.740 
.616 
.495 
.384 
.308 
.254 
.245 
.279 
.323 
• 360 
.382 
.379 
.280 
.099 
.094 
.254 
.441 
.444 
.426 
.334 

• 163 
.673 
.626 

• 566 
.516 

• 482 
.451 

• 463 
.475 
.469 

.465 

• 439 
.393 
.274 

• 129 
.127 
.314 
.411 
.395 
.376 
.290 

-« 304 
.426 
.383 

• 284 

• 200 
• 172 
. 149 
.131 
.098 
.079 

-.003 

-.029 

-.166 

-.225 

-.060 

-.183 

.057 

.043 

.017 

-.004 

-.020 

1 

I 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 






a = -12 


8= 0.0 






1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

.715 

• 425 
*347 
.338 
.313 

• 290 
.282 
.278 
.273 
*253 
.373 
.648 
.723 

• 769 
.802 
.808 

-.079 

-.200 

-•on 

.015 

• 677 

• 479 
.396 
*336 
.317 

• 298 
.278 
.257 
.544 

• 714 

• 758 

• 782 
.808 

• 815 
-.204 
-•274 
-.051 
-.190 
-.086 

.021 

• 070 

• 028 

.712 

.513 

.431 

• 391 
*347 
.331 
.712 
.830 
.890 

-.266 

-.171 

-.067 

-.040 

-.003 

-.005 

.066 

• 104 

• 139 

• 123 

• 658 

• 521 

• 628 

• 839 

• 942 
1.018 
1*019 

• 839 

• 387 
-.270 
-.188 
-•052 

• 063 

• 126 

• 130 
-.012 

.030 

• 276 

.256 

• 253 

.259 

.225 


-.226 

.793 

.704 

.591 

.473 

• 354 
.256 
.176 
.150 

• 156 

• 184 
.217 
.231 

• 239 

• 171 
.030 
.041 

• 141 
.267 
.305 
.321 
.270 

.432 

.606 

.540 

.464 

• 416 
.369 

• 316 
.302 
.291 
.281 

.302 

.302 

.300 

.218 

.042 

*036 

.232 

.283 

• 305 

• 307 
.252 

-.003 
.363 
.254 
• 162 
.104 
.064 
.036 
.025 
*007 
.002 

-.044 
-.057 
-. 169 
-.238 
-.093 
-.236 
.002 
-.027 
-.027 
-.034 
-.026 




1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 






a =- 9 


8= o.o 







1 1 1 

• 696 
.381 

• 297 

• 246 
.224 
.212 

• 197 
.172 

• 161 
.567 
• 622 

• 644 
.662 

• 663 
-..182 
-.281 
-.078 
-.202 
-.092 

.001 

.037 

-.004 

.741 

• 423 
.324 

• 294 

• 246 

• 226 
.404 
.668 
.720 

-.285 
-.162 
-.064 
-.041 
.000 
-.011 
.036 
.063 
.088 
• 070 

• 646 

• 433 

• 324 
.592 
.791 
.835 
.818 
.705 
.316 

-.276 

-•155 

-.022 

.067 

.103 

.090 

-.031 

-.003 

.207 

.188 

.174 

.172 

• 142 


. 153 
.682 
.609 
.532 
.433 
.323 

♦ 230 
.140 
.097 
.093 
.106 
.134 
.147 
.154 
.103 

*.014 

.004 

.100 

.173 

.187 

.190 

• 149 

in 

.321 

.322 

.187 

• 104 
*038 

• 004 
-.021 
-.035 
-.048 
-.074 

-.102 
-.130 
-. 193 
-.271 
-.122 
-.264 
-.054 
-.101 
116 
-.122 
-.104 | 




1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 






















Table 21 Continued 
Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 2 3 M = 1.61 R = 3*6 x lO 6 



Station 




o 


1 

2 

3 

4 

24 

5 1 

6 

7 

8 

9 

10 


1 





a = - 6 


>= 0.0 




m 

■mi 

• 693 

.724 

.687 


.559 

.715 

.622 




1 

mm 

■ml 

.294 

.322 

.350 


.544 

. 475 

. 262 




2 

3 

.183 

• 191 

.214 

.220 


.504 

. 387 

• 110 


■ 


3 

4 

.178 

.163 

.196 

.233 


.440 

.327 

.049 

■ 



4 

5 

.158 

.142 

• 161 

.652 


.371 

• 286 

-.002 




5 

6 

.133 

• 134 

.146 

• 681 


.294 

.245 


■ 

■ 


6 

n 


.122 

• 146 



. 199 

• 192 





7 

H 


• 104 

.552 



.106 

• 159 





8 

9 

.117 

♦ 088 

.594 

IS 


.051 

• 139 



■ 


9 

10 

.109 

• 431 


9 ■ 


.028 

• 116 


■ 



10 

11 

.109 

• 513 


-.138 


.034 




■ 


11 

m 


• 535 


-.021 


.053 

.103 


H 

■ 


12 

Kfl 

mil 

.555 

-.297 

.046 


.071 

.096 

-.134 




13 

14 

.518 

.554 

-.164 

.067 


.085 

.099 

-.123 

■ 



14 

15 

.548 

-.174 

-.081 

.053 


.041 

.063 

-.251 




15 

16 

• 555 

-.298 

-.058 

-.034 


-.045 

-.020 

-.112 




16 

17 


-.100 

-.006 

-.020 


-.021 

-.020 

-.218 




17 

18 


-.227 

-.037 

.138 


.061 

.086 

OijgjgM 


■ 


18 

19 

-.087 

-.121 

.005 

.113 


.091 

.090 


■ 

■ 


19 

EH 


-.033 

.025 

• 111 


.101 

.078 

ITEM 




20 

in 


.000 

.049 

.108 


.105 

.067 


H 

■ 


21 

HI 


-.039 

.030 

.091 


.080 

.050 

ESS 




22 





a = - 3 


8 = o.o 






i 

• 834 

.716 

.727 

.677 


• 660 

.716 

• 816 




1 

2 

.149 

.179 

.218 

.238 


.235 

. 336 

. 16 1 




2 

3 

.114 

• 092 

.082 

.104 


.322 

.250 

.006 




3 

4 

.105 

.077 

.098 

• 116 


.349 

.228 

.005 




4 

5 

.089 

.063 

.072 

• 508 


.278 

.215 

-.007 




5 

6 

.063 

.054 

.058 

• 541 


.211 

• 184 

-.021 




6 

7 

.061 

.049 

.050 

.505 


• 163 

. 140 

-.034 




7 

8 

.053 

• 033 

.430 

• 466 


.068 

.098 

-.053 




8 

9 

.048 

.013 

.478 

.114 


.011 

.079 

-.059 




9 

10 

.0 46 

.285 


-.320 


-.024 

.049 

-.086 




10 

11 

.041 

.415 


-.195 


-.036 






1 1 

12 

.067 

.439 


-.081 


-.030 

.028 

-.093 




v 12 

13 


.453 

-.333 

-.013 


-.015 

• 017 

-.113 




13 

14 

■ j * 1 

.448 

-.202 

.010 


.002 

.010 

-.001 




14 

15 


-. 189 

-.127 

.004 


-.030 

-.020 

-.149 




15 

16 

■ • 1 

-.337 

-.105 

-.050 


-.062 

-.041 

-.016 




16 

17 


-.154 


-.032 


-.038 

-.034 

-.104 




17 

18 


-.273 


.056 


-.006 

-.015 

-.071 




18 

19 

-.109 

-.163 

B 1 • ; 

.028 


.003 

-.016 

-.116 




19 

20 

-.316 

-•078 

E'SIl 

.030 


.008 

-.019 

-.114 




20 

21 

-.073 

-.052 

-.009 

.030 


.011 

-.027 

-. 124 




21 

22 

-.065 

-.089 

-.021 

• 025 


-.002 

-.035 

-. 116 




22 






a = c 

) 

o 

o 

11 

oo 





1 

m 





.725 

.144 

n 

S«S 

■ 

1 


i 

3 



.035 

.068 


.134 

WSEM 

-.017 




3 

4 


.012 

.0 17 

• 029 


.238 

.145 

• 050 




4 

5 

.035 

.001 

.003 

• 390 


.197 

• 124 

.034 




5 

6 

• 016 

-.001 

• 001 

.435 


.132 

.096 

• 020 




6 

7 

.012 

-.004 

-.007 

.389 


.080 

.072 

.022 




7 

8 

• 006 

-.021 

.352 

.382 


.044 

.065 

.007 




8 

9 

.003 

-.034 

.387 

• 014 


-.016 

.051 

• 019 




9 

10 

-.007 

.155 


-.319 


-.052 

.023 

-.007 




10 

11 

-.005 

.343 


-.209 


-.073 






11 

12 

.003 

• 364 


-.113 


-.076 

-.004 

-.011 


■ 


12 

IE 9 

■ 

.379 

-.337 

-.054 


-.071 

-.020 

-.014 




13 

14 

■ V .".' *■ 

.365 

-.218 

-.028 


-.055 

-.032 

.073 




14 

15 

.386 

-.189 

-.148 

-.031 


-.076 

-.055 

-.040 




15 

16 

.399 

-.347 

-.121 

-.049 


-.063 

-.035 

.048 




16 

17 


-.115 

-.072 

-.030 


-.031 

-.031 

-.015 




17 

18 


-.277 

-.128 

.000 


-.051 

-.063 

-.028 




18 

19 

-•124 

-.186 

-.086 

-.028 


-.049 

-.065 

-.031 




19 

20 

-.332 

-.109 

-.064 

-.022 


-.043 

-.068 

-.031 




20 

21 

-.084 

-.082 

-.048 

-.019 


-.038 

-.068 

-.038 




21 

22 

-.095 

-.109 

-.056 

-.020 


-.047 

-.066 

-.041 

MWHff 



22 
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Table21 Continued 
Pressure coefficients on swept wing 


Configuration23 M=l.6l R=3.6 x I0 6 






Station 


w 

o 

1 

2 

3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

§ 

9 





a = 

3 

8= o.o 





In 

.885 

I .808 

.740 



.746 

.481 

*849 




1 

m 

.056 

8 B£»I 

-.0 36 

Bunn 

HHm 

-.045 

-.038 

-.015 




2 

in 


BH 

-.044 

-.031 


-.031 

-.032 

-.019 




3 

4 

.002 

-.048 

-.056 

-.062 


.042 

-.056 

-.065 




4 

5 

-.012 

-.058 

-.068 

.287 


.095 

-.057 

-.053 




5 

6 

-.027 

-.055 

-.080 

.312 


.051 

-.009 

-.063 




6 

7 

-.035 

-.056 

-.080 

.252 


.000 

-.0 11 

-.060 




7 

8 

-.042 

-.068 

.261 

♦ 245 


-.052 

-.026 

-.073 




6 

9 

-.043 

-.081 

.289 

-.085 


-.063 

-.038 

-.061 




9 

10 

-.050 

-.027 


-.338 


-.096 

-.059 

-.056 




10 

11 

-.052 

• 263 


-.240 


-.120 






11 

12 

-.045 

.288 


-.164 


-.133 

-.052 

-.067 




12 

13 

.121 

• 298 

-.356 

-.114 


-.136 

-.063 

-.051 




13 

14 

.275 

• 279 

-.264 

-.087 


-.124 

-.078 

*095 




14 

15 

.310 

-.169 

-.194 

-.082 


-.138 

-.097 

-.077 




15 

16 

• 336 

-.362 

-.168 

-.065 

■ 

-.080 

-.050 

.019 




16 

17 


-.120 

-.098 

-.044 


-.047 

-.047 

-.044 




17 

18 


-.298 

-.169 

-.065 

■ 

-.107 

-.106 

-.079 




18 

19 

-.138 

-.204 

-.134 

-.088 

■ 


-.115 

-.041 




19 

20 

-.335 

-.133 

-.112 

-.081 


m ] x 

-.116 

-.051 




20 

21 

-.103 

-.105 

-.094 

-.078 

■ 


-.114 

-.064 




21 

22 

-.112 

-.118 

-.105 

-.075 



-.107 

-.068 




22 






a = 


S = 0.0 






■ 

.889 

.778 

.640 

.221 


.758 

.305 

• 877 




1 


.001 

-.142 

-.149 ' 

-.163 


-.169 

-.168 

-.116 




2 


-.086 

-.134 

-.146 ’ 

-.145 


-.159 

-.153 

-.113 




3 


-.053 

-.116 

-.167 

-.164 


-.158 

-.170 

-.166 




4 

k 

-.065 

-.125 

-.168 

*155 


-.087 

-.168 

-. 159 




5 

f [ 

-.081 

-.119 

-.167 

.177 


-.045 

-.174 

158 




6 

m 

-.086 

-.116 

-.148 

.122 


-.080 

-.185 

-.155 




7 


-.098 

-.123 

.175 

.148 


-.125 

190 

-.176 




8 


-.098 

-.134 

.190 

-.181 


-.157 

-.176 

-.212 




9 


-.101 

-.126 


-.367 


-.161 

-.145 

-.253 




10 


-.103 

• 176 


-.291 


-.163 






11 


-.103 

.211 


-.228 


-.181 

-.135 

-.282 




12 


-.033 

.228 

-.377 

-.181 


-.195 

-.144 

-.301 




13 


.204 

.211 

-.306 

-.153 


-.196 

-.151 

-.227 




14 


.240 

-.239 

-.243 

-.142 


-.211 

-.144 

-.265 




15 


.267 

-.392 

-.209 

-.078 


-.093 

-.070 

-.120 




16 



-.145 

-.106 

-.060 


-.063 

-.063 

-.239 




17 



-.329 

-.2 10 

-.154 


-.183 

-.154 

-.272 




18 


-.123 

-.229 

-.179 

-.165 


-.191 

-.157 

-.260 




19 


-.377 

-.165 


-.149 


-. 184 

-.155 

-.259 




20 


-.163 

-.142 


-.144 


-.179 

-.153 

-.273 




21 

22 

-.166 

-.146 


-.144 


-.176 

-.154 

-.258 




22 




a = 9 

8 - o.o 





1 

.932 

.451 

IPVCK 

-.003 


.736 

• 142 

1.008 




1 

2 

— .0 5 3 

-.225 


-.261 


-.268 

-.276 

-.262 




2 

3 

-.145 

-.225 


-.238 


-.256 

-.257 

-.264 




3 

4 

-.103 

-.216 

-.249 

-.250 


-.254 

-.265 

-.273 




4 

5 

-.113 

-.178 

-.258 

.031 


-.237 

-.259 

333 




5 

6 

-.126 

-.176 

-.259 

.045 


-. 195 

-.264 

-.359 




6 

7 

-.128 

-.165 

-.2 10 

.016 


-.171 

-.270 

-.365 




7 

8 

-.142 

-.173 

• 023 

• 022 


-. 190 

-.268 

-.372 




8 

9 

-.142 

-.180 

• 029 

-.266 


-.215 

-.267 

-.378 




9 


-.144 

-.172 


-.386 


-.227 

-.262 

-.367 




10 

E ■ 

-.146 

.078 


-.331 


-.233 






11 

E 3 

-.149 

.141 


-.285 


-.232 

-.256 

-.333 




12 


-.125 

.161 

-.399 

-.250 


-.244 

-.248 

-.408 




13 

E 9 

.128 

.134 

-.333 

-.229 


-.249 

-.237 

-.353 




14 

E 9 j 

.183 

-.244 

-.274 

-.214 


-.259 

-.186 

-.388 




15 

E 9 

.204 

-.413 

-.249 

-.139 


-.132 

-. 126 

-.208 




16 

E ml 


-.177 

-.158 

-.111 


-.114 

-.117 

-.365 




17 

18 


-.349 

-.250 

-.247 


-.251 

-.220 

-.375 




18 

19 

-.105 

-.258 

-.218 

-.229 


-.261 

-.219 

-.375 




19 


-.390 

-.194 

-.203 

-.213 


-.252 

-.206 

-.375 




20 

el 

-.210 

-.174 

-.190 

-.206 


-.250 

-.201 

-.388 




21 

Liil 

-.205 

-.177 

-.188 

-.211 


-.251 

-.201 

-.361 




22 
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Table22 

Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 2 4 M=i*61 R=3.6 * I0 6 


«♦- 

Station 














¥ 

o 

1 1 

2 

3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 







a = -15 

8= o.o 



1 

• 610 

• 656 

• 630 

.727 


-.297 

• 183 

-.352 




1 

2 

• 458 

• 578 

• 638 

.751 


.818 

.785 

• 464 




2 

3 

• 457 

.502 

*577 

.720 


• 788 

.743 

• 410 




3 

4 

• 432 

• 452 

• 531 

• 714 


.757 

• 684 

• 267 




4 

5 

• 409 

• 444 

.635 

.710 


• 742 

• 638 

.212 




5 

6 

• 382 

• 441 

.683 

.714 


.726 

• 580 

.174 




6 

7 


• 418 

.683 

.713 


• 694 

• 542 

• 144 




7 

8 


• 692 

.707 

.733 


*647 

• 513 

• 128 




8 

9 


• 814 

• 736 

• 767 


.572 

• 483 

.091 




9 

10 

Kill 

• 823 


• 791 


• 478 

.437 

• 069 




10 

11 

• 843 

• 791 


.907 


• 380 






11 

12 

• 914 

.777 


• 928 


• 292 

• 393 

-.011 




12 

13 

• 888 

.582 

• 755 

• 900 


• 230 

.372 

-.048 




13 

14 

.485 

• 448 

• 054 

-.213 


• 201 

• 342 

-.171 




14 

15 

• 501 

.172 

-•093 

-.186 


• 136 

.245 

-•249 




15 

16 

• 448 

• 136 

-.081 

-.177 


-•028 

-.196 

-.115 




16 

17 


• 060 

-.127 

-.187 


-.202 

-•169 

-.252 




17 

18 


*179 

• 048 

-•104 


.085 

.273 

-.010 




18 

19 

.266 

• 201 

• 104 

• 028 


.202 

.279 

-.037 




19 

20 

• 243 

.224 

.136 

• 136 


• 261 

• 287 

-.050 




20 

21 

• 230 

• 227 

• 181 

• 209 


.289 

.287 

-.057 




21 

22 

.093 

.103 

.133 

• 155 


.263 

• 246 

-.039 




22 






a= —12 

S= o.o 



n 

• 708 

.675 

.704 

.643 


*016 

• 478 

-.110 




1 

mm 

.424 

.483 

.521 

• 524 


• 680 

• 707 

.395 




2 

mm 

• 355 

.406 

• 439 

• 446 


.650 

.671 

.323 




3 

n 

.343 

• 343 

• 397 

• 445 


.631 

.612 

.226 




4 

H 

• 317 

.323 

.350 

• 571 


• 630 

.565 

.144 




5 

6 

• 292 

*304 

.334 

• 603 


♦ 639 

.521 

.105 




6 

7 

• 287 

.288 

• 506 

.612 


.614 

.465 

.074 




7 

8 

• 282 

• 348 

• 594 

*641 


• 584 

.438 

.056 




8 

9 

• 282 

.631 

• 650 

• 690 


• 532 

• 405 

.027 




9 

10 

• 455 

• 642 


• 713 


• 447 

.363 

.003 




10 

11 

• 660 

• 637 


.827 


.349 






11 

12 

.708 

• 566 


• 803 


.254 

.301 

-.065 




12 

13 

• 639 

• 641 

• 711 

• 700 


• 174 

• 268 

-.089 




13 

14 

• 356 

• 368 

• 026 

-.282 


.129 

• 245 

182 




14 

15 

.357 

• 116 

-.115 

-.258 


.063 

*171 

-.256 




15 

16 

• 362 

• 086 

-.102 

-.230 


-•083 

-.176 

-.126 




16 

17 


• 018 

-.158 

-.209 


-. 186 

-.162 

-.275 




17 

18 


.125 

.001 

-.165 


.012 

• 189 

-.036 




18 

19 

.220 

• 141 

• 048 

-.039 


• 068 

• 176 

-.071 




19 

am 

• 192 

• 149 

• 076 

• 070 


• 095 

• 162 

-.087 




20 

E39 

• 169 

• 150 

• 103 

♦ 143 


• 130 

• 162 

-. 102 




21 

EM 

• 035 

• 059 

• 048 

*097 


.141 

• 158 

-.021 




22 







a=- 9 


o 

o 

H 

CO 






fl 

• 781 

• 700 

• 7 44 

• 645 


• 308 

• 649 

• 192 




1 

MM 

• 516 

• 401 

• 442 

. 454 


.473 

.615 

.365 




2 

3 

.282 

• 318 

• 340 

• 347 


.422 

• 580 

.258 




3 

4 

• 268 

• 268 

• 309 

• 327 


• 540 

.532 

• 171 




4 

5 

• 245 

• 241 

• 266 

• 306 


• 543 

.491 

• 107 




5 

6 

.223 

.227 

• 251 

.424 


.555 

.458 

.066 




6 

7 

• 217 

• 212 

• 273 

.508 


• 553 

.413 

.035 




7 

8 

• 208 

• 195 

• 492 

• 574 


.521 

.392 

.021 




8 

9 

• 208 

.528 

.563 

• 626 


• 466 

.360 

-.005 




9 

10 

• 346 

.551 


*649 


• 411 

.316 

-.023 




10 

11 

• 564 

• 554 


.724 


.322 






11 

12 

• 612 

• 476 


*644 


• 233 

.264 

-.097 




12 

13 

• 542 

• 584 

• 653 

.500 


• 148 

• 223 

-.118 




13 

14 


.277 

-.031 

-.335 


.092 

• 198 

-• 199 




14 

■ s 

i 9 

• 056 

-.141 

-.293 


.023 

.133 

-.277 




15 



• 031 

-.135 

-•234 


-.113 

-.156 

-.143 




16 



-.023 

-•167 

-•198 


-•159 

-.148 

-.283 




17 



• 049 

-.062 

-•201 


-.015 

.130 

-.088 




18 

1 s 


• 059 

-.022 

-.068 


• 006 

• 108 

-.123 




19 


■ — 

*068 

• 006 

• 020 


.013 

.079 

-.162 




20 



• 080 

• 036 

• 068 


.026 

.060 

-. 160 




21 

5 3|| 

EBiiil 

*017 

-.007 

• 049 


.034 

• 031 

-•150 




22 
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Table22 Continued 
Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 24 M=1.6l R=3.6 x KD 6 



Station 


'w 

o 


2 

3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 







a= 3 


8= o.o 



1 

• 887 

.801 

• 735 

.406 


USE 

HP 9 

.85 0 




1 

2 

.051 

-.042 

-.044 

-.050 


Of * HI 


-.021 




2 

3 

-•022 

-.039 

-•048 

-.035 


m* i m 


-.023 




3 

4 

-•006 

-.052 

-•063 

-.074 

■ 

-.066 


-.073 




4 

5 

-•018 


-.072 

-.082 

H 

-.073 

-.078 

-.060 




5 

6 

-.036 


-.082 

-.090 


-.088 

-•090 

-.075 




6 

7 

-.038 


-.085 

-.082 


-.095 

-.104 

-.065 




7 

e 

-.049 

-.072 

• 106 

• 164 


.009 

-.107 

-.089 




8 

9 

-.049 

.197 

.185 

.183 


.041 

-.108 

-.083 




9 

10 

-.040 

.211 


• 186 


.028 

-.112 

-.103 




10 

11 

.240 

.217 


.192 


.007 






11 

12 

• 270 

• 162 


.028 


-.013 

-.028 

-. 146 




12 

13 

• 204 

• 245 

• 352 



-.034 

-.017 

-.127 




13 

14 

• 021 

• 047 

kBSivEH 

-.377 


-.042 

-•022 

-.008 




14 

15 

.025 

-.126 

-.201 

-.302 


-.094 

-.048 

-• 134 




15 

16 

.027 

-.172 

-.193 

-.223 


-. 112 

-.057 

-•008 




16 

17 


-.105 

-.103 

-.084 


-.093 

-.052 

-•090 




17 

18 


-.161 

-.216 

-.283 


-.093 

-.032 

-.135 




18 

19 

-.056 

-.127 

-.206 

-.141 


-.11* 

-.034 

-.103 




19 

20 

-.062 

-•130 

-.183 

-.113 


-.119 

-.040 

-.086 




20 

21 

-.079 

-•118 

-.159 

-.102 


-.125 

-.044 

-.088 




21 

22 

-•148 

-.134 

-.158 

-.107 


-. 134 

-.059 

-.077 




22 






a= 6 


B = 0.0 



H 

• 891 

.759 

.632 

EH 


.759 

.274 

.393 




1 

Ifl 

-.003 

-.148 


BESS 


-.180 

-.180 

-.127 




2 

H 

-•089 

-.144 


msm 


-.169 

-.166 

-.127 




3 

Kfl 

-.058 



-.173 


-.177 

-.181 

-.173 




4 

■9 

-.069 


-.179 

-•178 


-.180 

-.181 

-.176 




5 

6 

-.085 

■ ■ 1 29 

-.180 

-.187 


-.184 

-.187 

-•166 




6 

7 

-.088 

H 

-.158 

-.119 


-•191 

-.197 

-.172 




7 

8 

-.103 


.043 

• 061 


-.167 

-.202 

-.200 




8 

9 

-.101 

.131 

.095 

• 057 


-.089 

-.201 

-.241 




9 

10 

-.079 

.133 


.049 


-.085 

-.212 

-.282 




10 

11 


.139 


.057 


-.101 






11 

12 


.094 


-.076 


-.116 

-.199 

-.295 




12 

13 

.144 

.157 

.237 

-.370 


-.133 

-.189 

-.309 




13 

14 

-.030 

-.036 

-.166 

-.385 


-• 141 

-.169 

-.240 




14 

15 

-.032 

-.173 

-.229 

-.306 


167 

-.133 





15 

16 

-•039 

-.199 

-.224 

-.249 


“.121 

-.069 





16 

17 


-.110 

-.106 

-.085 


-.098 

-.062 





17 

18 


-.198 

-.250 

-.278 


-.147 

-.146 





18 

19 

-•108 

-.166 

-.236 

-.185 


-.172 

-.137 

-.303 




19 

20 

-.116 

-.160 

-.2 16 

-.153 


-.175 

-.123 

-.286 




20 

21 

-.127 

-.156 

-.196 

-.145 


-.174 

-.117 

-.296 




21 

22 

-•175 

-.177 

-.192 

-.153 


-.180 

-.116 

-.292 




22 






a = c 

) 

8= 0.0 



1 

.927 

mm 

■REM 

.034 


• 740 


1.010 




1 

2 

-•048 



-.254 


-.261 

EVtim 

-.249 




2 

3 

-•138 



-.231 


-.248 

HT - im 

-.257 




3 

4 

-•099 

-.208 


-.244 


-.253 

-.258 

-.246 




4 

5 

-•108 

-.173 

-.250 

-.250 


-.255 

-.257 

-.323 




5 

6 

-.125 

-.172 

-•250 

-.255 


-.254 

-.261 

-.352 




6 

7 

-.127 

-.161 

-.248 

-.164 


-.257 

-.266 

-.367 




7 

8 

-•137 

-.168 

-.025 

-.034 


-.261 

-.267 

-.377 




8 

9 

-.140 

.071 

-.005 

-.034 


-.199 

-.268 

-.393 




9 

10 

-•113 

.078 


-.038 


-.169 

-.271 

-.372 




10 

Ell 

.121 

• 087 


-.031 


-.174 






11 

ESI 

.160 

• 044 


-.122 


-.183 

-.263 

-.381 




12 

MM 

.095 

.097 

.168 

-.380 


-.198 

-.265 

-.414 




13 

14 

-•073 

-.081 

-•250 

-.395 


-.208 

-.263 

-.361 




14 

IE 3 

-•069 

-.209 

-.256 

-.345 


-.198 

-.166 

-.396 




15 

16 

-.076 

-.217 

-.250 

-.304 


-.105 

-. 105 

-.217 




16 

17 


-.102 

-.112 

-.095 


-.089 

-.085 

-.321 




17 

18 


-.214 

-.289 

-.302 


-.213 

-.238 

-.381 




18 

! H 3 

-.152 

-.190 




-.232 

-.224 

-•382 




19 

20 

-.155 

-.183 

wm 1 



-.236 

-.197 

-.397 




20 

21 

-.163 

-.176 




-.241 

-.193 

-.388 




21 

22 

-.198 

-.201 

BBSS 

M 8 I 


-.242 

-.192 

-.372 




22 
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Table23 

Pressure coefficients on swept wing 


Configuration25 M=i.61 R= 3.6 x I0 6 






Station 


o 

1 

2 

3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

- -i 

/HO 






a= -15 

<y> 

o 






1 

■B9 

• 656 

• 644 

• 686 


-•144 

.437 

-.310 





2 

■BS 

*561 

• 612 

• 619 


.665 

.673 

• 502 




2 

3 

WBm 

.481 

• 551 

• 557 


.593 

• 642 

• 457 




3 

4 

■nS 

• 427 

• 513 

.534 


.548 

• 674 

• 358 




4 

5 

■CD 

• 417 

.463 

• 498 


.514 

• 709 

• 278 




5 

6 

■HD 

• 414 

• 440 

• 466 


• 487 

• 700 

• 254 




6 

7 

mSm 

*396 

• 416 

• 439 


.464 

.705 

« 236 




7 

8 

■HD 

• 380 

• 381 

• 422 


• 444 

.702 

• 226 




8 

9 

• 388 

• 362 

• 390 

• 422 


• 507 

.696 

• 189 




9 

10 

.372 

• 377 


• 415 


• 687 

.676 

.175 




10 

11 

• 381 

.381 


• 418 


• 729 






13 

12 

• 386 

HI 

■■■ 

• 435 


• 734 

• 646 

• 075 




12 

13 

• 375 

■LI 


• 625 


• 732 

.621 

• 052 




13 

14 

.373 


wsem 

• 714 


.706 

• 591 

-.137 




14 

15 

.385 

• 304 

• 520 

.731 


• 628 

.539 

-• 129 




15 

16 

• 483 

.215 

.6 14 

• 712 


• 575 

• 515 

• 066 




16 

17 


.235 

.613 

.751 


.612 

.542 

-• 114 




17 

18 


• 543 

.743 

.891 


.781 

♦ 501 

• 135 




in 

1119 

• 438 

.772 

.902 

*963 


*785 

• 501 

• 101 




19 

|EI9 

• 667 

• 856 

.974 

.993 


.682 

• 471 

• 045 




20 

IBs 

.732 

.907 

1.036 

1.018 


.571 

.436 

*008 




21 

turn 

.984 

1.049 

1.090 

1.033 


.347 

.309 

-.010 




22 






a- -12 

8 = 0.0 





i 

■ssi 

m 


.633 


• 119 

• 601 

• 195 





2 


1 


*516 


• 547 

.561 

.357 




2 

3 


1 9 


• 432 


• 468 

.500 

• 245 




3 

4 

.332 



.407 


.433 

.439 

• 168 




4 

5 

.310 

its ■ 


.373 


• 393 

.413 

• 113 




5 

6 

• 283 

• 293 


.343 


• 356 

• 386 

• 087 




6 

7 

*278 

• 277 


• 308 


• 334 

• 350 

.092 




7 

8 

• 273 

.252 




• 306 

.357 

• 142 




8 

9 

• 271 

.236 


jM 


• 314 

.362 

• 143 




9 

10 

• 250 

• 245 




• 323 

• 385 

.140 




10 

11 

.256 

.252 


.304 


.331 






1 1 

12 

• 264 

*260 


• 314 


• 347 

.552 

• 065 




12 

13 

• 254 

.264 

.300 

.307 


• 466 

.566 

• 037 




13 

14 

• 250 

.258 

• 274 

.330 


.563 

.550 

-.142 




14 

15 

• 257 

.217 

.261 

.555 


• 526 

.493 

-.128 




15 

16 

.363 

• 085 

.382 

• 589 


.490 

• 466 

• 077 




16 

17 


.095 

.397 

*585 


.532 

• 475 

-•145 




17 

18 


• 439 

• 521 

.665 


.717 

• 484 

.139 




18 

19 

• 217 

.641 

.695 

• 770 


.699 

• 533 

• 104 




19 

20 

• 500 

• 703 

• 767 

*836 


• 626 

.475 

• 048 




20 

21 

• 621 

• 682 

• 829 

• 876 


.536 

.435 

• 008 




21 

22 

.849 

• 826 

.917 

• 929 


.323 

.306 

-•006 




22 

H 





a =- 9 


8= 0,0 





n 


H9 

• 744 

• 648 


■B 

• 666 

• 472 





Efl 


■mi 

• 431 

• 447 



.477 

.307 




2 

B 

• 272 

Bml 

.332 

• 340 



*405 

• 162 




3 

4 

• 256 

■59 

• 302 

.320 


Knfl 

• 347 

• 093 





5 

• 234 

■1 


• 292 


.317 

• 321 

*028 




5 

6 

• 209 

mESm 


.267 


.285 

• 292 

.003 




6 

7 

.205 

WBSm 

• 223 

• 236 


.255 

• 244 

-.020 




7 

8 

• 196 

■ts ■ 

.180 

• 202 


.207 

.233 

-.029 




g 

9 

• 196 

.165 

• 173 

• 185 


.200 

• 231 

-.040 




9 

10 

.176 

• 174 


.201 


.209 

.232 

-.053 




10 

11 

.182 

• 182 


.207 


• 217 






11 

12 

.192 

.188 


• 213 


.221 

• 239 

-.081 




12 

13 

• 182 

.190 

• 202 

.210 


.223 

.236 

-.101 




13 

14 

• 176 

.180 

• 190 

• 199 


.224 

• 233 

-.169 




14 

15 

*172 

.141 

. 147 

• 207 


• 198 

• 217 

-.208 




15 

16 

.277 

-.016 

• 153 

.318 


.245 I 

• 236 

-.029 




16 

17 


-.005 

• 181 

.316 


.280 

.254 

-.189 




17 

18 


.379 

• 399 

• 503 


• 462 

• 358 

• 057 




18 

19 

.133 

.525 

• 574 

• 645 


.567 

• 427 

.055 




19 

20 

.340 

.569 

• 631 

.700 


.516 

.391 

.022 




20 

21 

.489 

• 506 

• 678 

.725 


• 436 

.353 

-•017 




2 1 

22 

.781 

• 655 

• 756 

• 803 


• 249 

• 240 

-•028 




22 
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Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 2 5 


M=1.61 


R= 3 *6 X 10° 



































NACA RM L57H30 
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Configuration46 

Table24 

Pressure coefficients on swept wing 
M= 1.61 

R = 3.6 x K) ( 


•• 313 


,o |§ 


• 3 42 

• 339 

• 319 

• 318 

• 295 

• 301 

.287 

• 280 

• 280 

• 260 

• 276 

.243 

• 256 

.250 

*261 

.258 

• 271 

• 265 

• 260 

.272 

• 259 

.269 

• 267 

.229 

.187 

.237 

.124 

.043 

• 148 

.227 

.261 

• 466 

.527 

.760 

• 558 

• 766 

• 441 

.545 
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NA.CA RM L57H50 


Configuration 46 


Table 24 Continued 
Pressure coefficients on swept wing 


R= 3.6 x 10 


8 9 10 


.690 
.478 
.401 I .432 
.339 I .389 
.318 I .345 
298 

278 | .292 

.257 
.239 .258 

• 248 
.258 

• 262 

• 270 

• 267 

.222 

• 062 

• 005 

• 051 

• 359 
.391 

• 387 
.320 



• 105 



.556 

• 573 


• 465 

• 516 


• 442 

• 453 


• 401 

.427 


• 366 

• 398 


• 349 

• 366 


• 320 

.367 


• 327 

*369 


• 333 

• 364 


.338 



• 344 

• 367 


.340 

• 350 


.320 

.325 


• 238 

.239 


• 193 

• 227 


.149 

• 096 

• 303 

• 080 

• 076 

.319 

.153 

.054 

• 108 

• 205 

*045 

-.021 

.209 

• 096 

eg 

1 

e 

8=“ 5.0 


.149 

.188 .077 

•169 .065 

•143 .103 

-.023 .137 
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Table 2 * Continued 
Pressure coefficients on swept wing 


Configuration 46 


• 185 

•092 *112 
.034 .092 
.026 .078 
.029 .069 



■IBM 

• 573 

.328 

■ETCH 

.274 

• 455 

• 173 

.429 

.115 

• 403 

.081 

• 367 

• 073 

• 372 

• 083 

• 375 

• 065 

• 401 

• 048 

• 425 

-.023 

• 403 

-.042 

• 361 

-.169 

• 264 

-.187 

• 230 

-.029 

.128 

-.143 

.091 

-.164 

.071 

-.169 

• 061 

-.153 

• 064 

-.123 


S- 20.0 


| .183 

028 

256 

257 
217 I .019 



mm 

.573 

.358 

.521 

.315 

• 456 

• 222 

.432 

• 163 

• 400 

.135 

• 445 

.117 

• 498 

• 106 

.509 

.078 

*489 

.058 

• 445 

-.020 

.410 

-.038 

• 363 

-.169 

.272 

-.181 

.237 

-.023 

• 124 

-.137 

• 089 

-.150 

• 071 

-• 147 

• 061 

-. 135 

• 085 

-.107 
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• 865 

• 832 

• 112 

• 095 

*063 

*043 

• 062 

*018 

• 046 

• 016 

• 028 

♦ 003 

*022 

• 007 

• 017 

-.006 

.015 

-.022 

.005 

1 

o 

CO 

• 008 

-.008 

• 010 

• 001 

.002 

• 008 

.005 

.002 

-•005 

“•026 

• Oil 

• 097 

*494 

*284 

• 022 

.108 

.052 

• 149 

• 097 

.221 

.120 

.268 

• 092 

*205 


• 869 

.830 

*115 

• 100 

• 064 

• 037 

• 059 

• 023 

.044 

• 010 

.027 

• 009 

• 023 

• 007 

.014 

-.007 

.014 

-•031 

.005 

-.018 

.007 

-.007 

• 009 

.002 

• 001 

• 007 

.007 

• ooo 

-.006 

-.029 

-.042 

-.036 

*041 

• 102 

-.057 

-.033 

-.032 

• 015 

• 008 

• 044 

-•008 

.035 

-.074 

• 005 
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Table 2 ** Continued 
Pressure coefficients on swept wing 


Configuration46 

M= l«6l 

R=3.6 x \ 0 { 


725 *645 
182 *177 
078 *079 
035 *045 
022 *035 


867 
090 
022 

*045 *002 
•035 .011 
•014 -*007 
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Table 24 * Continued 
Pressure coefficients on swept wing 


Configuration^ 
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pr^ 

• 

• • • •• 

» • 
• 
• 




• 






Table24 

Continued 



Pressure coefficients 

on swept wing 


Configuration 4 6 

M* 1.61 

R=3.6 

x 10* 


I 

nim! 


8 = “30.0 


• ' 
“ • 
** • 

701 

147 

135 

H 

m 


£;**?*■ 


Orif 
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Table24 Continued 
Pressure coefficients on swept wing 


Configuration^ M=1.6l R=3«6 x I0 6 


*♦- 




Station 


w 












O 

o 

1 

2 

3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 







a = 6 


8= 5.0 




1 

• 884 

• 701 

.622 

• 533 


.765 

• 297 

*900 




1 

2 

• 007 

-.134 

-.142 

-.158 


-. 159 

-.161 

-.127 

■ 



2 

3 

-.079 

-.126 

-.140 

-.128 


-*141 

-.145 

-.115 




3 

4 

-•047 

-•110 

-.161 

-.165 


-. 159 

-•160 

— . 146 




4 

5 

-.058 

-•123 

-.167 

-.157 


-. 163 

-.157 

-.155 




5 

6 

-.074 

-•111 

-.165 

-.177 


-.170 

-.169 

-.150 

■ 



6 

7 

-•078 

-.106 

-.146 

-.178 


-.177 

-.178 

-.149 




7 

8 

-.097 

-.116 

-.155 

-.185 


-.191 

-.181 

-.177 

■ 



8 

9 

-.092 

-.129 

-.158 

-.202 


-.196 

-• 181 

-.212 

■ 



9 

10 

-.092 

— * 1 2 0 


-.188 


-.193 

-.191 

-.252 




10 

11 

-.097 

-.114 


-.178 


-.191 






11 

12 

-.099 

-.106 


-.159 


-. 186 

-.185 

-.273 




12 

13 

-.099 

-.103 

-.127 

-.155 


-.187 

-.189 

-.267 




13 

14 

-.096 

-.101 

-.120 

-.147 


-.181 

-.191 

-.199 




14 

15 

-.094 

-.048 

-.019 

-.012 


-.203 

-.180 

-.236 




15 

16 

-.010 

• 064 

.056 

.065 


-.184 

-.142 

-.107 




16 

17 

.217 

.355 

.416 

• 448 








17 

18 

-•038 

-.170 

-.179 

-.187 


-.234 

-.254 

-*282 




IB 

19 

-.169 

-.248 

-.254 

-.298 

-.279 

-.271 

-.273 

-.290 




19 

20 

-.189 

-.262 

-.263 

-.271 

-.272 

-.259 

-.274 

-.301 




20 

21 

-.230 

-•245 

-.263 

-.276 

-.268 

-.246 

-.264 

-.296 




21 

22 

-.162 

-.106 

-.196 

-.211 

-.234 

-.183 

-.201 

-.307 




22 






a= 6 


10.0 





1 

• 890 

.707 

.620 

• 535 


.767 

■ !■ 

• 897 




1 

2 

• 006 

-•136 

-.150 

-.164 


-.164 


-.129 




2 

3 

-.079 

-.130 

-.144 

-.130 


-. 149 

BIS 

-.120 


■ 


3 

4 

-.048 

-.108 

-.161 

-.166 


-.163 

SI9 

-.156 




4 

5 

-.059 

-.122 

-.172 

-.161 


-.169 

-.170 

-. 160 




5 

6 

-.075 

-.111 

-.168 

-.176 


-.172 

-.177 

-. 150 




6 

7 

-.084 

-.106 

-. 144 

-.183 


-.179 

-.189 

-.161 




7 

8 

-•099 

-.119 

-.154 

-.191 


-.194 

-.196 

-•188 




8 

9 

-.093 

-.129 

-.161 

-.203 


-.208 

-.191 

-.222 

■ 



9 

10 

-.093 

-•120 


-.191 


-.204 

-.201 

-.269 

■ 



10 

11 

-•098 

-.114 


-.184 


-.202 



■ 

■ 


11 

12 

-.099 

-.106 


-.164 


-.198 

-.189 

-.288 


■ 


12 

13 

-.099 

-.103 

-.124 

-.154 


-.197 

-.200 

-.289 




13 

14 

-.092 

-.101 

-.065 

-.095 


-•191 

-.197 

-.218 




14 

15 

-.080 

• 089 

• 0 86 

.050 


-.212 

-.188 

-.254 




15 

16 

• 067 

• 130 

.117 

• 051 


-.191 

-.150 

-.120 




16 

17 

.103 

• 121 

.109 

• 207 








17 

18 

-.055 

-.215 

-•229 

-.221 


-.236 

-.262 

-.302 




18 

19 

-.217 

-.300 

-.304 

-.319 

-.306 

-.275 

-.279 

-.307 




19 

20 

-.234 

-.314 

-.314 

-.304 

-.299 

-.258 

-.288 

-.320 




20 

21 

-.280 

-.298 

-.308 

-.315 

-.290 

-.243 

-.274 

-.314 

■ 

■ 


21 


-.243 

-•149 

-.195 

-.230 

-.250 

-.181 

-.204 

-.324 

■ 



22 






a = 6 


20.0 






• 885 

.708 

• 625 

.535 


.766 


.900 




1 


*007 

-•141 

-.156 

-.163 


-.168 

-.170 

-.128 




2 


-.0 84 

-.134 

-•148 

-•133 


-.151 

-.153 

-.119 




3 

4 

-.047 

-•111 

-.165 

-.165 


-.163 

-.170 

-.161 


■ 


4 

5 

-.062 

-.123 

-.174 

-.163 


-.170 

-.168 

-.157 




5 

6 

-.075 

-•116 

-.171 

-.177 


-.176 

-.176 

-. 149 




6 

7 

-.084 

-.110 

-.148 

-.184 


-.181 

-.186 

-.157 




7 

8 

-.098 

-.120 

-.159 

-.196 


-.197 

-.195 

-.188 


■ 


8 

9 

-•093 

-.132 

-.158 

-.210 


-.208 

-.191 

-.234 

■ 



9 

10 

-.092 

-.122 


-.195 


-.202 

-. 202 

-.280 




10 

11 

-.100 

-•119 


-.189 


-.199 




■ 


11 

12 

-.102 

-.109 


-.149 


-.194 

-. 194 

-.300 

■ 

■ 


12 

13 

-•097 

-•104 

• 022 

.020 


-.192 

-. 194 

-.297 




13 

14 

-.097 

• 124 

.123 

.064 


-.155 

-.197 

-.222 




14 

15 

• 045 

• 160 

.132 

.039 


-.156 

-.191 

-.261 


H 


15 

16 

.149 

*191 

• 146 

-.037 


-.147 

-.149 

-.120 




16 

17 

• 368 

• 148 

• 094 

-.062 





■ 



17 

18 

-•159 

-.317 

-•331 

-.328 


-.197 

-.269 

-.316 

■ 

■ 


18 

19 

-*328 

-.388 

-•387 

-.382 

-.354 

-.233 

-.286 

-.318 




19 

20 

-.326 

-.401 

-.374 

-.374 

-.363 

-.231 

-.290 

-.331 


H 


20 

21 

-•327 

-.389 

-.332 

-.314 

-.306 

-.226 

-.276 

-.326 




21 

22 

-•356 

-.244 

-.263 

-.260 

-.258 

-.131 

-.166 

-.338 




22 










































MCA RM L57H30 
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• •• 


• • 


NACA RM L5TH30 


































2A 


NACA RM L57H50 
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4 Toble2* Concluded 

Pressure coefficients on swept wing 


Configurotion 46 M=1.61 R=3.6 * K 3 6 





Station 














o 

o 

1 

2 

3 

4 

24 

5 

6 

7 

8 

9 

10 







a = 12 

8 = 20.0 




1 

• 972 

.248 

.209 

m 


VERB 

• 008 

.880 




l 

2 

- * 0 88 

-.298 

-.317 



-.352 

-.381 

-.437 




2 

3 

-.171 

-.289 

-.303 



-.326 

-♦354 

-.446 




3 

4 

-•138 

-.296 

-.314 

-.318 


-.329 

-.346 

-.470 




4 

5 

-.148 

-•264 

-.318 

-.320 


-.325 

-.343 

-.488 




5 

6 

-.160 

-.220 

-.311 

-.322 


-.326 

-.341 

-.491 




6 

7 

-•163 

-.201 

-.313 

-.325 


-.326 

-.343 

-.480 




7 

8 

-•178 

-.209 

-.323 

-.326 


-. 338 

-.342 

-.480 




8 

9 

-.177 

-.218 

-.322 

-.334 


-.341 

-.342 

-.476 




9 

10 

-.180 

-.205 


-•330 


-.337 

-. 340 

-.460 




10 

11 

-•184 

-•200 


-•326 


-.335 






11 

12 

-.182 

-.195 


-.205 


-.334 

-.336 

-.472 




12 

13 

-.183 

-.188 

-.085 

-.140 


-.329 

-.335 

-.484 




13 

14 

-.175 

.031 

-.050 

-.138 


-.298 

-.333 

-.456 




14 

15 

• 059 

.051 

-.050 

-.151 


-.286 

-.322 

-.464 




15 

16 

.149 

.096 

-.045 

-.218 


-.277 

-.276 

-.241 




16 

17 

. 178 

.007 

-.167 

-.308 








17 

18 

-.207 

-.374 

-.384 

-.382 


-.323 

-.372 

-.476 




18 


-.359 

-.422 

-.337 

-.320 

-.395 

-.358 

-.379 

-.476 




19 

\m 

-.380 

-.432 

-.311 

-.301 

-.307 

-•353 

-.353 

-.472 




20 


-.357 

-.375 

-.295 

-.283 

-.322 

-.265 

-.246 

-.459 




21 

im 

-.390 

-.285 

-.282 

-.296 

-.255 

-. 194 

-•196 

-.414 




22 






a = 12 

8 = 30.0 





i 

• 974 

• 253 

• 220 

.183 


mm 

.021 

.899 




1 

2 

-.084 

-•294 

-.318 

-.333 


■ 

-.376 

-.439 




2 

3 

-.177 

“•290 

-.304 




-.343 

-.446 




3 

4 

-.130 

-•291 

-.311 



-.328 

-.338 

-.480 




4 

5 

-•141 

-•259 

-.311 



-.325 

-.333 

-.493 




5 

6 

-•158 

-.219 

-.314 

E T 


-.322 

-.333 

-.489 




6 

7 

-.162 

-.196 

-.3 15 

-.318 


-.324 

-.333 

-.482 




7 

8 

-•174 

-.212 

-.322 

-.325 


-.328 

-.334 

-.487 




8 

9 

-.173 

-•219 

-.323 

-.335 


-.280 

-.334 

-.476 




9 

10 

- • 173 

-.205 


-.145 


-.192 

-.334 

-.457 




10 

11 

-.178 

-•205 


-.117 


-.203 






11 

12 

-.180 

-.193 


-.104 


-.212 

-.329 

-.471 




12 

13 

-.178 

• 037 

-.051 

-.122 


-.235 

-.326 

-.493 




13 

14 

-.061 

• 081 

-.038 

-.149 


-.251 

-.314 

-.465 




14 

15 

• 126 

• 107 

.031 

-.133 


-.276 

-.274 

-.465 




15 

16 

.147 

.122 

-.023 

-.226 


-.283 

-.239 

-.239 




16 

17 

.287 

• 050 

-.191 1 

-.390 








17 

18 

-.259 

-.427 

-.387 ! 

-.368 


-.318 

-.348 

-.479 




18 

MEM 

“•394 

-.458 

-.350 

-.330 

-.389 

-.334 

-.356 

-.481 




19 

19 

-.420 

-.431 

-.335 

-.320 

-.331 

-. 342 

-.240 

-.475 




20 

in 

-.403 

-.394 

-.329 

-.322 

-.340 

-.253 

-.196 

-.460 




21 

129 

-.414 

-.322 

-.315 

-.333 

-.293 

-.197 

-.165 

-.412 




22 






a = 15 

8 = 0.0 





i 

.998 

• 103 

mm 

-.033 


R9 

-.177 

.630 




1 

2 

-.125 

-.344 


-.392 



-.417 

-.464 




2 

3 

-.202 

-.332 

BfSl 

-.367 


-.380 

-.398 

-.473 




3 

4 

-.164 

-.330 

-.352 

-.367 


-.378 

-.386 

-.496 




4 

5 

-.177 

-.324 

-.361 

-.362 


-.375 

-.383 

-.512 




5 

6 

-.190 

-•283 

-.355 

-.363 


-.373 

-.384 

-.506 




6 

7 

-.191 

-.246 

-.351 

-.361 


3 - " 

-•380 

-.502 




7 

8 

-.204 

-•243 

-.357 

-.361 



-.375 

-.501 




8 

9 

-.205 

-•244 

-.361 

-.368 



-.375 

-.490 




9 

10 

-•208 

-.234 


-.360 



-.371 

-.474 




10 

11 

-.212 

-.233 


-.354 


-.356 






11 

12 

-.210 

-.224 


-.348 


-.353 

-.362 

-.486 




12 

13 

-.210 

-*220 

-.283 

-.349 


-.349 

-.363 

-.507 




13 

14 

-.208 

-.217 

-.270 

-.343 


-.348 

-.365 

-.403 




14 

15 . 

-.206 

ism 

-.214 

-.275 


-.360 

-.348 

-.491 




15 

16 

-.106 


-.190 

-.193 


-.341 

-.322 

-.253 




16 

17 

• 260 

■til 

.739 

.790 








17 

18 

-.191 


-.264 

-.379 


-.369 

-.389 

-.498 




18 

19 

-.238 

-.272 

-•290 

-.380 

-.376 

-.392 

-.379 

-.490 




19 

20 

-.216 

-.270 

-.289 

-.358 

-.362 

-.385 

-.369 

-.475 




20 

■21 

-.246 

-.257 

-.290 

-.319 


-.339 

-•358 

-.455 




21 

22 

-.173 

-.081 

-•145 

-.218 

cm 

-.274 

-.256 

-.433 




22 


! 
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